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BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 


RISK OF ELECTRIC SHOCK. 
DO NOT OPEN! 


CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO 
NOT OPEN COVERS. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. 
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 


Ez a címke helyhiány esetén a készülék aljára kerülhet. 
A háromszögbe zárt, villámot ábrázoló jelzés figyelmezteti a 
kezelőt, hogy a készülék belsejében a szigetelés nélküli 
feszültség olyan mértékű lehet, amely áramütést okozhat. 
A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülékhez mellékelt 
kezelési útmutatóban szereplő fontos üzemeltetési és 
karbantartási (javítási) tudnivalókra hívja fel a kezelő 
figyelmét. 


FIGYELMEZTETÉS 

A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE 
ÉRDEKÉBEN ÓVJA A KÉSZÜLÉKET A NEDVESSÉGTŐL ÉS A 
CSAPADÉKTÓL, TOVÁBBÁ NE HELYEZZEN RÁ FOLYADÉKOT 
TARTALMAZÓ TÁRGYAKAT, PÉLDÁUL VÁZÁT. 


Figyelem! A telepítést kizárólag szakember végezheti a 
AN Nemzeti Elektromos Szabvány és más helyi szabványok 


betartásával. 


Áramtalanítás. A hálózati tápkábel áramforráshoz történő 
csatlakoztatásakor a készülék egységei áramot kapnak. 


A tápkábel kihúzásával valamennyi egység áramtalanítható. 


A dugaszolóaljzatnak a készülék közelében, könnyen 
AN hozzáférhető helyen kell lennie. 


FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

1. Olvassa el ezeket az utasításokat. 

2. Őrizze meg ezeket az utasításokat. 

3. Vegyen komolyan minden figyelmeztetést. 

4. Kövessen minden utasítást. 

5. Ne használja a készüléket víz közelében. 

6. Csak száraz szövetdarabbal tisztítsa. 

7. A szellőzőnyílásokat ne takarja el. A gyártó utasításai szerint telepítse. 


8. Ne telepítse hőforrások, például radiátor, hősugárzó, kályha vagy egyéb, hőt 
kibocsátó készülék közelébe (beleértve az erősítőket is). 


9. Ne rongálja meg a polarizált vagy földelt villásdugót. A polarizált villásdugó egyik 
tüskéje nagyobb, mint a másik. A földelt dugónak két tüskéje és egy harmadik 
földelőhegye van. A széles tüske és a harmadik hegy biztonsági célokat szolgál. Ha a 
mellékelt villásdugó nem illik a fali aljzatba, villanyszerelővel cseréltesse ki az elavult 
aljzatot. 


10. A hálózati kábelt védje a rálépéstől és becsípődéstől, különösen a dugóknál, 
konnektoraljzatoknál és azokon a helyeken, ahol kilép a készülékből. 


11. Csak a gyártó által előírt szerelvényeket és tartozékokat használja. 


12. Csak a gyártó által előírt vagy a készülékkel vásárolt kocsin, 
tartópilléren, állványon, konzolon vagy asztalon használja. Ha a 
kocsin használja, óvatosan mozgassa, hogy a felborulás okozta 
sérüléseket elkerülje. 
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13. Villámlás esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja, csatlakoztassa le a 
készüléket. 


14. A karbantartást szakképzett dolgozóra bízza. Ha a készülék bármilyen módon 
megsérül, például a hálózati tápkábel vagy a villásdugó megsérült, folyadék vagy 
szilárd tárgyak kerültek a készülékbe, a készülék elázott vagy bepárásodott, nem 
működik normálisan vagy leejtették, karbantartás szükséges. 


15. Mozgatás - Mozgatás előtt csatlakoztassa le az egység tápkábelét. Mindig 
óvatosan mozgassa a készüléket. A túlzott rázkódás vagy erőbehatás a készülék és a 
merevlemez-meghajtók károsodását okozhatja. 


16. Áramellátás - A készüléket csak a jelölő címkén feltűntetett áramforrással szabad 
üzemeltetni. Ha nem biztos az áramellátás típusában, forduljon a készülék 
viszonteladójához, vagy a helyi áramszolgáltatóhoz. 


17. Túlterhelés - Ne terhelje túl az aljzatokat és a hosszabbítókábeleket, mert ez tüzet 
és áramütést okozhat. 


18. Szilárd tárgyak és folyadékok - A készülék nyílásaiba ne dugjon semmit, mert 
ezzel veszélyes feszültségű pontokat érinthet vagy zárlat keletkezhet, mely tüzet vagy 
áramütést okozhat. A készülékbe semmilyen folyadékot ne öntsön. 


19. Cserealkatrészek - Ha cserealkatrészre van szüksége, győződjön meg róla, hogy a 
szerviztechnikus a gyártó által meghatározott vagy azokkal azonos cserealkatrészeket 
használt. A nem engedélyezett pótlások tüzet, áramütést vagy egyéb 
veszélyhelyzeteket okozhatnak. 


20. Biztonsági ellenőrzés - A készüléken végzett karbantartási és javítási munkák után 
kérje a szerviztechnikustól a biztonsági ellenőrzés végrehajtását, amelynek során 
megállapíthatja, hogy a készülék megfelelő működési állapotban van-e. 


21. Árnyékolt földelés - Ha a készülékhez külső kábelrendszer csatlakozik, győződjön 
meg róla, hogy a kábelrendszer földelt. Csak U.S.A. modellek esetében a Nemzeti 
Elektromos Szabvány 810. fejezete, az ANSI/NFPA 70-1981 száma nyújt 
tájékoztatást a szerelési és állványszerkezetek földeléséről, az árnyékolások kisütő 
egységhez való földeléséről, a földelővezetők méretéről, a kisütő egység helyéről a 
földelő-elektródák csatlakozásáról és a földelő-elektródák követelményeiről. 


FIGYELMEZTETÉS 


Az itt meghatározottaktól eltérő kezelés, beállítás alkalmazása vagy eljárások 
végrehajtása veszélyes sugárterhelést eredményezhet. 
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FCC és ICES SZABVÁNYOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 
(csak U.S.A. és kanadai modellek) 


Ez egy B osztályú termék. Az eszköz megfelel az FCC előírások 15. részének. A 
működés a következő két feltételnek felel meg: (1) ez az eszköz nem okoz káros 
interferenciát és (2) ez az eszköz elfogad minden vett interferenciát, beleértve a nem 
kívánt működést okozó interferenciát is. 


A belső DVD-író lézertermék. A meghajtón a következő besorolási címke található. 


CLASS 1 LASER PRODUCT 
CAUTION: 


INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. 
AVOID EXPOSURE TO BEAM. 


Referencia 


Kifejezések magyarázata 

Kiemelt kamera: Egyetlen kamera képe osztott képes kijelzőn. 

Kivárási idő: Az az időtartam, ameddig egy riasztásjelző a riasztást kiváltó 
eseményt követően folyamatosan működik. Egy sorozatban az 
ilyen kép megjelenítési időtartama kijelzésre kerül. 

Teljes képernyős mód:Olyan megjelenítési mód, amelyben egyetlen kép tölti ki a 
kijelző eszköz teljes képernyőjét. 

Osztott képes mód: Olyan megjelenítési mód, amelyben a kijelző eszköz 

képernyőjének felosztásával egyidejűleg több kamera képe is 

megjelenik a képernyőn. 

Olyan megjelenítési mód, amelyben a kameraképek időben 

egymást követve jelennek meg teljes képernyős vagy 

négyképes módban. 

Olyan megjelenítési mód, amelyben egyidejüleg négy kamera 

képe jelenik meg a kijelző eszköz képernyőjén. 


Sorozat mód: 


Négyképes mód: 


A képernyőn megjelenő ikonok 


[i] Lejátszás előre [EN] Szünet ra Riasztás 

E] Lejátszás visszafelé JE Kimerevítés Mozgás 
Gyors előre F Zoom Hálózat 

mi" EZ 

d Gyors vissza Sorozat H Hiba 
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FEJEZET 1 Bevezető 


Digitális videofelvevő biztonsági alkalmazásokhoz 


A Divar 2 olyan videofelvevő rendszer, amely több kamera jelének rögzítésére képes, 
és ezzel egyidejűleg az élőképek osztott képes megjelenítését és a lejátszást is 
lehetővé teszi. A készülék a digitális videofelvevő funkcióit egyesíti a multiplexer és 
az átkapcsoló funkciójával. 


A készülék sokoldalú kereső (beleértve az intelligens mozgáskeresőt) és lejátszó 
képességekkel rendelkezik a tárolt videofelvételek megtekintéséhez. A telepítést 
követően a felvétel mindig a háttérben zajlik, a kezelő beavatkozása nélkül. A 
garantált maximális felvételi sebesség másodpercenként 60 (NTSC), ill. 50 (PAL) kép 
szinkronizálatlan kamerák mellett. A felvétel sebessége és minősége kameránként 
megválasztható. 


A modellek mindegyike számos riasztáskezelő és telemetriai vezérlő funkcióval 
rendelkezik. A riasztáskezelő funkciók közé tartozik a bármelyik kamerabemenetről 
érkező kép felhasználó által meghatározott részein történő mozgásérzékelés. 


Az egység nagyon egyszerűen működtethető és programozható az előlapon lévő 
vezérlőelemekkel és a képernyőn megjeleníthető menürendszer segítségével. Egyes 
monitorkimenetek teljes képernyős, négyképes és osztott képes megjelenítést, míg 
mások spot/riasztást tesznek lehetővé. A PTZ vezérlés és a használat további 
egyszerűsítése céljából billentyűzet is csatlakoztatható. 


Hálózatba kapcsolva a Vezérlőközpont számítógépes alkalmazás használható az 
élőkép megtekintéséhez, a lejátszáshoz és a konfiguráláshoz. Egyidejűleg hat 
felhasználó vezérelhet több Divar készüléket. A Divar hitelességvizsgáló funkciót is 
tartalmaz mind a helyi, mind a távoli lejátszáshoz. Külön PC-lejátszó áll 
rendelkezésre a biztonságos videofájlok lejátszásához. Ezenkívül a számítógép 
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webböngészője segítségével a Divar készülék élő vagy rögzített képei is 
megtekinthetők. A PC-alapú Konfiguráló eszköz segíti az egység telepítését. 


ATM/POS hídegységen keresztül csatlakoztatott ATM vagy POS készülékkel és 
a megfelelő licenc birtokában ATM/POS tranzakciós adatok is rögzíthetők és 
megtekinthetők. 


Hurkolható, automatikus lezárású videobemenetek, videokimenetek, riasztási 
bemenetek és kimenetek és távoli vezérlésre szolgáló csatlakozók vannak a 
hátoldalon. A két monitorkimenet CVBS videojeleket szolgáltat NTSC, vagy 
PAL rendszerben. Az A monitor teljes képernyős vagy osztott képes digitális 
képeket jelenít meg, amelyek befagyaszthatók és kinagyíthatók; a B monitor 
pedig teljes képernyős élőképeket jelenít meg. 


Verziók 


A Divar készülékeknek három különböző modellje létezik: 6, 9 és 16 csatornás, 
mindegyikük más és más tárolási kapacitással. Ezen túlmenően a Divar készülékek a 
következőkkel lehetnek felszerelve: 


° belső DVD-író 


e Bilinx-kompatibilis kamerabemenetek 


A belső DVD-íróval ellátott Divar készülék helyben, számítógép közbeiktatása nélkül 
archiválja a felvételeket. A DVD-író DVD+RW, DVD+R, CD-R és CD-RW 
formátumú adathordozókat támogat. 


A Divar Bilinx készülék támogatja a Bilinx rendszerű kamerák használatát. A Bilinx 
technológia vezérlő parancsokat ágyaz be a videojelbe, így egy egyszerű koaxiális 
videokábellel is közvetlen vezérlést tesz lehetővé. 


Ez a kézikönyv a belső DVD-íróval és Bilinx-kompatibilis kamerabemenetekkel 
ellátott Divar készülék 16 csatornás változatát ismerteti. 


Mind a 6, mind a 9 csatornás változat pontosan azonos módon működik, azzal az 
eltéréssel, hogy ezekhez kevesebb kamera csatlakoztatható, így a kameragombok 
száma is kevesebb, és az osztott képes megjelenítési módok száma is kevesebb. A 
csak a belső DVD-író vagy a Bilinx funkcióra vonatkozó utasításokat két (**) illetve 
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három (***) csillag jelzi. Ha készüléke e funkciók egyikével sem rendelkezik, 
ne olvassa el ezeket az utasításokat. 


Jellemzők 


A Divar legfontosabb jellemzői: 

e 6,9 vagy 16 hurkolható, automatikus lezárású kamerabemenet (beágyazott Bilinx 
kommunikációs funkciókkal***). 

e Egyidejű felvétel és lejátszás. 

e Intelligens mozgáskeresés. 

e Belső merevlemez a képfelvételek tárolásához. 

e Keskeny SCSI port külső SCSI tárolóeszköz-bővítésekhez. 

e 10/100Base-T Ethernet port Ethernet csatlakozáshoz és hálózatba kapcsoláshoz. 

e  RS232 soros port a soros kommunikációhoz. 

e Bemenő és kimenő portok külső billentyűzet csatlakoztatásához és a rendszer 
bővítéséhez. 

e Kettős monitorkimenetek. 

° Teljes képernyős és különböző osztott képes megjelenítési lehetőségek élőképes 
és lejátszási módban. 

e Spot monitorkimenet sorozat-megjelenítéssel és közvetlenül a képernyőn 
végezhető beállításokkal (OSD). 

e Mozgásérzékelés. 

e 16 kapcsoló (riasztási) bemenet és 4 riasztási kimenet. 

e Kompatibilis a Bosch D9000 sorozatú központokkal. 

e Képvesztés észlelése. 

e Hallható riasztás. 

e A felvételek automatikus védelme beérkező riasztási jelnél. 

e PTZ (elfordítható, megdönthető, zoomolható) kameravezérlés. 

e Belső DVD-író**. 

e ATM/POS eszközök támogatása (külső híd kell hozzá). 
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Képernyőn olvasható súgó 


Mindegyik témakörhöz tartozik képernyőn olvasható súgó. Tartsa lenyomva a sárga 
ALT gombot legalább egy másodpercig, hogy megjelenjen az adott 


tevékenységhez tartozó súgószöveg. Nyomja meg az Esc gombot a súgóból 
történő kilépéshez. 


További tudnivalókért látogasson el a következő honlapra: 


www.boschsecurity.hu 


Kicsomagolás 


Nézze meg, hogy vannak-e látható károsodások a csomagon. Ha a csomagban lévő 
bármely eszközön valamilyen károsodást észlel, értesítse a szállító céget. Óvatosan 
bontsa ki a csomagot. A benne lévő eszköz elektronikus berendezés, amely 
körültekintő bánásmódot igényel a károk elkerülése érdekében. Ne kísérletezzen a 
készülék használatával, ha annak bármely része károsodott. Ha hiányozna valamelyik 
része, akkor értesítse a vevőszolgálatot vagy a Bosch Security Systems kereskedelmi 
képviselőjét. 

Az egység szállításához használt kartondoboz a legbiztonságosabb tárolóhely. Őrizze 
meg ezt és az összes többi csomagolóanyagot a későbbi használathoz. Ha vissza 
kellene küldenie a készüléket, akkor az eredeti csomagolóeszközöket használja. 


A csomag tartalma 


Ellenőrizze az alábbi tételek meglétét: 

° Digitális videofelvevő (Divar 16, Divar 9 vagy Divar 6 egység) 
e Gyorsútmutató 

e Divar kezelési útmutató 

e Divar Vezérlőközpont és Archive Player kezelési útmutató 


e Telepítési útmutató (ez az útmutató) 
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e 25 tüs D típusú csatlakozó csavaros lezáró elemekkel (kapcsolási és riasztási 
csatlakozásokhoz) 

e 15 tüs D típusú csatlakozó csavaros lezáró elemekkel (PTZ csatlakozásokhoz) 

° Tápkábel 

e Hálózati átkötő kábel 

e Soros RS232 átkötő kábel (null-modem) 

e Divar hurkolható kábel 

e Rack-fiókos szerelőegység 

e CD-ROM szoftverekkel és útmutatókkal 


e SCSI lezáró** (a SCSI csatlakozóra szerelve; csak külső SCSI eszköz 


csatlakoztatása esetén távolítsa el). 


Telepítési környezet 


Szerelés: A Divar alapvetően asztali készülékként használható. Szükség esetén 
a vele együtt szállított szerelőegység segítségével rack-fiókos szekrénybe is 
beszerelhető. 


Szellőzés: Gondoskodjon arról, hogy jól szellőztethető legyen a telepítésre kijelölt 
hely. Vegye figyelembe a készülék burkolatán lévő hűtőnyílásokat, és ne takarja el 
azokat. 


Hőmérséklet: A telepítési hely kijelölésekor vegye figyelembe a környezeti 
hőmérsékletre vonatkozó előírásokat. A megadott üzemi hőmérséklet korlátait 
meghaladó szélsőséges meleg vagy hideg a készülék hibás működését okozhatja. 
Ne helyezze a készüléket forró berendezés fölé. 


Tápegység: Gondoskodjon arról, hogy a telepítési helyen stabil legyen az AC 
tápellátás, és ne haladja meg a készülék névleges feszültségét. Ha a telepítés helyén 
az AC tápellátásban gyakran fordulnak elő pozitív és negatív irányú csúcsok, akkor 
alkalmazzon feszültségszabályozót vagy szünetmentes tápegységet (UPS). 
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Csatlakozó berendezések 


Egy tipikus rendszer az alábbi összetevőket tartalmazhatja (nem részei a 

szállítmánynak): 

e Elsődleges monitor az osztott képes megjelenítéshez (A monitor). 

e Másodlagos monitor spot/riasztás megjelenítéshez (B monitor). 

e Kamerák 1 Vpp kompozit videojelekkel. 

e 75 ohmos BNC csatlakozók és koaxiális videokábel a videojelek 
csatlakoztatásához. 

e Külön AC tápegység a készülék biztonságos leválasztásához. (A készüléknek 
biztonsági okokból nincs ki- és bekapcsolója.) 

e Billentyűzet (KBD-Digitális). 

e PC a Vezérlőközpont és a Konfiguráló eszköz alkalmazásokhoz. 

e PTZ (elfordítható, megdönthető és zoomolható) vezérlőegységek. 

e Bosch D9000 sorozatú központok. 

e SCSI kábel külső tárolóeszközök csatlakoztatásához. 

e Külső tárolóeszközök (DVAD LP tárolótömb vagy DVAS RAID tárolótömb). 

e Video Manager a rendszerbővítéshez. 

e ATM/POS híd ATM/POS eszközök csatlakoztatásához. 

s Bosch Security Systems külső DVD-író a belső író nélküli Divar készülékek 
adatainak helyi archiválásához. 
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DVD-író*™* 


A belső DVD-író használata esetén az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 


Előfordulhat, hogy a DVD-író nem támogatja az összes CD és DVD 
médiaformátumot. A jóváhagyott CD és DVD médiaformátumok listájának (nem 
a Bosch listája) megtekintéséhez keresse fel a következő honlapot: 
www.boschsecurity.hu. 

Miután a DVD-íróval elkészített egy archívumot, javasoljuk, hogy tesztelje a CD 
vagy a DVD adathordozót, hogy meggyőződjön az archivált adatok PC-n való 
lejátszhatóságáról. 

Egy helyi archívum készítésekor a CD/DVD-re rámásolt Archive Player szoftver 
frissítéséhez tegye be a mellékelt CD-t a DVD-íróba. A Divar készülék 
automatikusan észleli az új Archive Player szoftvert. A legújabb Archive Player 
szoftver betöltéséhez a képernyőn megjelenő útmutatások szerint járjon el. 


A DVD-író a következő írási sebességeket támogatja: 


DVD-R/ DVD-RW: 4x (vagy nagyobb) 
CD-R: 40x (vagy nagyobb) 
CD-RW: 24x (vagy nagyobb) 
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FEJEZET 2 Gyorstelepítés 


Ez a fejezet útmutatásokat tartalmaz az egység gyors üzembe helyezéséhez. Hozza 
létre a következő oldalakon leírt csatlakozásokat, majd írja be a szükséges adatokat a 
gyorstelepítő menübe. 


A Gyorstelepítés menü a készülék első bekapcsolásakor jelenik meg. Miután beírta a 
szükséges adatokat, a készülék máris használhatóvá válik. 
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Gyors csatlakoztatás 


ATM/POS 


AutoDome 


Terminator** 


| 
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CONSOLE 
ETHERNET |N KBD OUT 7 B 14 15 16 


úm zjketetelelekelelelekelelekelelelelelek - 


550000000007 
09 00 90 00 00] 


AutoDome 


l 


ANo 110 - 240 Vac 


* a modelltől függően 6, 9 vagy16 lehet 
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Elsődleges csatlakozások 


1. 


2. 


Csatlakoztassa a kamerákat a hurkolt BNC kamerabemenetekhez 
(automatikus vonallezárásúak). 


Csatlakoztassa az A monitort a MON A jelű BNC kimenethez. 


Opcionális csatlakozás 


3. 
4. 


Csatlakoztassa a B monitort a MON B jelű BNC kimenethez. 


Csatlakoztasson max. 16 (riasztási) bemenetet a mellékelt 25 tűs D típusú 
csatlakozó segítségével. 


Csatlakoztasson max. 4 riasztási kimeneti relét a mellékelt 25 tűs D típusú 
csatlakozó segítségével. 


Csatlakoztasson egy billentyűzetet a KBD IN jelű aljzatba. 


Csatlakoztasson egy PTZ (elfordítólmegdöntő/zoomolható) egységet a 
mellékelt 15 tűs D típusú csatlakozó segítségével. 

Csatlakoztassa a hálózatot az Ethernet porton keresztül, vagy használja az 
RS232 soros csatlakozót közvetlenül a PC soros portjához való 
csatlakozáshoz. 


Csatlakoztasson egy külső tárolóeszközt az 50 tűs keskeny, nagy sűrűségű 


SCSI-2 porthoz. (Belső DVD-íróval ellátott Divar készülékek esetén: 


ne vegye le a mellékelt lezárót a SCSI csatlakozóról, ha nem 
csatlakoztat lemeztömböt hozzá!) 


Bekapcsolás 


10. Kapcsolja be az összes csatlakoztatott készüléket. 


11. Csatlakoztassa a tápkábelt az egységhez. 
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Használat első alkalommal 


Az egység osztott képes megjelenítéssel indul. Az első alkalommal történő 
használatakor megnyílik a Gyorstelepítés menü. Végezze el az alapvető beállításokat 
a készülék üzembe helyezéséhez. Válassza a Telepítés tételt a beállítások 
mentéséhez és a menü bezárásához. A Gyorstelepítés menü bezárását követően az 
egység automatikusan megkezdi a rögzítést. 


Lépések a Gyorstelepítés menü későbbi megnyitásához: 


1. Nyomja meg az ALT gombot az alternatív funkciók aktiváláshoz. 
5 Kigyullad az ALT gomb jelzőlámpája. 


2. Nyomja meg a menü gombot [E1. 


5 Az A monitoron teljes képernyős módban megjelenik a főmenü. 


Válassza a Rendszerbeállítások menüt, majd a Gyorstelepítés almenüt. 
Navigálás 
e A nyílgombok segítségével lépkedhet egy menüben vagy egy listában. 


e A Választás gombbal választhat ki egy almenüt vagy egy tételt. 


e Az Esc gombbal térhet vissza az előző szintre, vagy kapcsolhatja ki a menüt. 
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GYORSTELEPÍTÉS MENÜ > 


GYORSTELEPÍTÉS 
NYELV MAGYAR 
IDŐZÓNA GMT +01:00 NYUGAT-EURÓPA 
IDŐFORMÁTUM 24- ÓRA 
IDŐ 19:45:00 
DÁTUMFORMÁTUM ÉÉÉÉ-HH-NN 
DÁTUM 2002-06-20 


E a e A a a a E A a a aa EAE e E Ea 


AKTÍV KAMERÁK 


RIASZTÁSMONITOR CSAK A MONITOR 
FELVÉTELI BEÁLLÍTÁSOK 2 
HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK $ 
TÁROLÁS ÉS KILÉPÉS 5 
MÉGSE 

>> NYELV 


e Válassza ki a listából a menük nyelvét. 


>> IDŐZÓNA 
e Válasszon ki egy időzónát a listából. 


55 IDŐFORMÁTUM 
e Válasszon vagy 12 órás, vagy 24 órás időformátumot. 


>> IDŐ 
e Írja be az aktuális időt. 
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>> DÁTUMFORMÁTUM 
. Válasszon egyet a három dátumformátum közül: az egyikben a hónapok 
(MM), a másikban a napok (DD), a harmadikban pedig az évszám (Y YYY) áll 
elöl. 


>> DÁTUM 
e Írja be az aktuális dátumot. 


>> AKTÍV KAMERÁK 
e Válassza ki az aktiválni kívánt kamerákat. A Gyorstelepítés menüből való 
kilépés után csak az aktívvá tett kamerák konfigurálhatók. A kameragombok 
megnyomásával választhatja ki a kamerákat. Egy , pipa" jelzi a kiválasztott 
állapotot. 


>> RIASZTÁSMONITOR 
e Válassza ki azt a monitort, amelyiken a bemenő riasztási üzeneteknek meg 
kell jelenniük. 


55 FELVÉTELI BEÁLLÍTÁSOK 
e Megnyitja a felvételi beállítások almenüjét, amelyben megadhatók a napi, 
hétvégi/éjszakai profilok alapvető felvételi beállításai. 


55 HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK 
e Megnyitja a hálózati beállítások almenüjét, amelyben megadhatók az egység 
hálózattal kapcsolatos viselkedésére vonatkozó beállítások. 


55 TÁROLÁS ÉS KILÉPÉS 
e Válassza ezt a tételt az egységen elvégzett beállítások mentéséhez és a 
Gyorstelepítés menüből való kilépéshez. 


>> MÉGSE 
e Válassza ezt a tételt, ha mentés nélkül szeretne kilépni a Gyorstelepítés 
menüből. 
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55 FELVÉTELI BEÁLLÍTÁSOK 


FELVÉTELI BEÁLLÍTÁSOK 


APPALI IDŐSZA 8:00 18900 
HÉTVÉGE SZOMBAT ÉS VASÁRNAP 
APPALI FELVÉTEL 1 IPS/CAM 
HÉTVÉGI/ÉJSZAKAI FELVÉTEL 2A TPS /CAM 


RIASZTÁSI BEMENETEK ENGEDÉLYEZÉSE 


ADOTT PROFILHOZ APPALI/ÉJSZAKAI MÓD 


RIASZTÁSI BEMENET FELVÉTELE TASTES /TNPUT 


MOZGÁS ENGEDÉLYEZÉSE ADOTT 


PROFILHOZ EJSZAKAI MOD 


re a S e a S eE e O e ZT ASS e S e EE 


MOZGÁS FELVÉTELE 5 IPS/CAM 


FELVÉTEL KB. IDŐTARTAMA 036 ÓRA 


>> NAPPALI IDŐSZAK 
e Írja be a kezdési és a befejezési időt az aktív nappali profil időtartamának 
meghatározásához. 
e A 24 órás időtartam többi részében a hétvégi/éjszakai profil lesz az aktív 
profil. 


55 HÉTVÉGE 
e Ha egy nap hétvégi napként van meghatározva, akkor arra az egész napra a 
hétvégi/éjszakai profil lesz az aktív profil. 
e A hétvégét vagy a szombati és a vasárnapi, vagy egyszerűen csak a vasárnapi 
nappal határozhatja meg. 
e Válassza az Egyik sem lehetőséget, ha azt szeretné, hogy ne legyen különbség 
a hétvége napjai és a hét többi napja között. 


>> NAPPALI FELVÉTEL 
e Válassza ki az aktivált kamerák által használandó normál felvételi sebességet a 
nappali profilhoz. 
e Az IPS (kép/másodperc) sebesség értéktartománya PAL rendszerben a Soha, a 
0, az 1/10 (1 kép minden 10 másodpercben) egészen 25 IPS-ig. 
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e Az IPS sebesség értéktartománya NTSC rendszerben a Soha, a 0, az 1/10 
egészen 30 IPS-ig. 

e Válassza a Soha sebességértéket, ha semmit sem kell felvennie a kamerának. 
Ekkor nem kerül sor riasztás előtti rögzítésre, és nem is látható a kamera a 
hálózaton keresztül. 


>> HÉTVÉGI/ÉJSZAKAI FELVÉTEL 

e Válassza ķi az aktivált kamerák által használandó normál felvételi sebességet a 
hétvégi/éjszakai profilhoz. 

e Az IPS (kép/másodperc) sebesség értéktartománya PAL rendszerben a Soha, a 
0, az 1/10 (1 kép minden 10 másodpercben) egészen 25 IPS-ig. 

e Az IPS sebesség értéktartománya NTSC rendszerben a Soha, a 0, az 1/10 
egészen 30 IPS-ig. 

e Válassza a Soha sebességértéket, ha semmit sem kell felvennie a kamerának. 
Ekkor nem kerül sor riasztás előtti rögzítésre, és nem is látható a kamera a 
hálózaton keresztül. 


>> RIASZTÁSI BEMENETEK ENGEDÉLYEZÉSE ADOTT PROFILHOZ 
e Válassza ki azokat a profilokat, amelyekben engedélyezi a riasztási 
bemeneteket. 
e Válassza vagy csak a napot, vagy csak a hétvége/éjszakát, vagy mind a napot, 
mind a hétvége/éjszakát, vagy egyiket sem. 


>> RIASZTÁSI BEMENET FELVÉTELE 
e Az aktivált riasztási bemenet megnövelheti a kamera felvételi sebességét. 
Válassza ki a bemenet aktiválásakor használandó felvételi sebességet. 
e A riasztási bemenet számának megfelelő számú kamera az így beállított 
sebességet fogja használni a felvételkor. 


>> MOZGÁS ENGEDÉLYEZÉSE ADOTT PROFILHOZ 
e Válassza ki azokat a profilokat, amelyekben engedélyezi a mozgási 
eseményeket. Válassza vagy a napot, vagy a hétvége/éjszakát, vagy mind a 
napot, mind a hétvége/éjszakát, vagy egyiket sem. 
e A megfelelő kameragombok megnyomásával jelölje ki vagy törölje azokat a 
kamerákat, amelyek számára engedélyezi/tiltja a mozgásérzékelést. A , pipa" 
jel jelzi az engedélyezést. 
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>> MOZGÁS FELVÉTELE 
e A mozgást érzékelő kamera a mozgás érzékelésekor megnövelheti a felvételi 
sebességét. Válassza meg azt a sebességet, amelyet a kameráknak a mozgás 
érzékelésekor használniuk kell. 


55 FELVÉTEL MEGKÖZELÍTŐ TARTAMA 

e Fz a felvételi beállítások és a teljes rendelkezésre álló tárhely alapján becsült 
felvételi időtartam. Események rögzítésénél a következő paramétereket 
használjuk: 

e Napközben egy kamera az idő 5%-ában bemeneti riasztást vesz fel, és minden 
egyes mozgásérzékelésre beállított kamera az idő 10%-ában mozgást vesz fel. 

e Éjszaka és hétvégén egy kamera az idő 1%-ában bemeneti riasztást vesz fel, a 
mozgásérzékelésre beállított kamerák pedig az idő 3%-ában mozgást vesznek 
fel. 


55 HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK 


HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK 


DHCP NEM 
DVR NÉV DIVAR 
IP-CÍM 192 lE LOs 


ALHÁLÓZATI MASZK 20525525S 0 
ALAPÉRTELMEZETT ÁTJÁRÓ OE O 
MAC-CÍM 003 0030030000 00 


SÁVSZÉLESSÉG KORLÁT 100 MBPS 


>> DHCP 
e Válassza a DHCP tételhez az Igen beállítást, ha azt szeretné, hogy a hálózati 
kiszolgáló automatikusan rendeljen IP-címet, alhálózati maszkot és 
alapértelmezett átjárót a készülékhez. Az aktuális értékek megjelennek. 


>> DVR NÉV 
e Írja be a Divar készüléknek a hálózatban használt nevét. 


>> IP-CÍM, ALHÁLÓZATI MASZK ÉS ALAPÉRTELMEZETT ÁTJÁRÓ 
e Írja be a fenti tételekhez a megfelelő értékeket, ha a DHCP tételnél a Nem 
beállítást választotta. 
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>> MAC-CÍM 
e A MAC-cím csak olvasható. 


>> SÁVSZÉLESSÉGI KORLÁT 
e Írja be az MBPS értékét a 0 és a 100 közötti tartományban a hálózati 
sávszélesség korlátozásához. 
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FEJEZET 3 Kezelési útmutató 


Ez a fejezet az előlapon lévő gombok funkcióját írja le. A rendelkezésre álló funkciók 
jelszavak beállításával korlátozhatók. Egyes funkciók használatához szoftverlicencre 
is szükség lehet. 


A rendszergazda a menü lényegesen több funkciójához férhet hozzá. A 
Menübeállítások című 5. fejezet a rendelkezésre álló összes menütételt és beállítást 
ismerteti. 
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Vezérlőelemek az előlapon 


Divar Bilinx 


Divar Bilinx Digital Versatile Recorder 


Live Search hal b> ACK ALT 1 


Divar Bilinx belső DVD-íróval 


DVD-író Nyitás/Zárás gomb" DVD-író Olvasás/Írás LED" 


Divar Bilinx Digital Versatile Recorder 


Search a >> 
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Jelzőlámpák 


A tápellátás jelzőlámpája KA világít, jelezve, hogy az egység csatlakoztatva van a 
tápellátáshoz. 


A vezérlőelemek fölötti jelzőlámpák világítanak, vagy villogással hívják fel a 
figyelmet különböző üzemi körülményekre. 


REC Felvétel - világít, ha az egység éppen videofelvételt készít. 

El Hálózat - világít, ha egy távoli felhasználó kapcsolódik az 
egységhez. 

Al Riasztás - villog, ha az egység riasztást észlel. 

Mozgás - villog, ha mozgás érzékelhető egy kamera jelében. 

Képvesztés - villog, ha képvesztési körülmény észlelhető egy kamera 


bemeneténél. 
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Gombok 


Az előlapon lévő gombok az elsődleges vagy az alternatív funkciók vezérlésére 
használhatók. Az elsődleges funkciók szimbólumai a gombok fölött, míg a 
másodlagos funkciók szimbólumai a gombok alatt láthatók. 


Az alternativ funkciók eléréséhez először az ALT gombot , majd utána a kívánt 
gombot kell megnyomni. Amikor az alternatív funkció módja az aktív, akkor az ALT 
gomb alatti lámpa világít. 


Az egység automatikusan kilép az alternatív módból, ha az A monitor gombja „a 


B monitor gombja vagy a sorozat gombja be van nyomva. Egy menüben 
dolgozva a gombok az alternatív funkciójuknak megfelelően működnek. 
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Elsődleges funkciók 


(nem világít az ALT gomb alatti lámpa) 


Élőkép gomb - 
Keresés gomb - 


[44 Visszacsévélés gomb - 


KI Szünet gomb - 


> Lejátszás gomb - 


Gyors előre - 


nyomja meg, ha át akar kapcsolni az élőkép 
megtekintésére. 


nyomja meg, ha meg akarja nyitni a keresés menüt 
a rögzített események megkereséséhez. 


élőképes módban nyomja meg ezt a gombot a 
megjelenített kamerák felvételeinek fordított 
irányú lejátszásának indításához. 

lejátszás módban ezzel a gombbal növelheti a 
visszacsévélés sebességét. 

szünet módban ezzel a gombbal keretenként 
lépkedhet visszafelé. 


élőképes módban ezzel a gombbal kimerevítheti 
egy kamera képét. 

lejátszás módban ezzel a gombbal kimerevítheti a 
lejátszott képet; nyomja meg egy másodpercnél 
hosszabb ideig a felvételek megvédéséhez vagy 
DVD-re vagy CD-re történő archiválásukhoz. 


élőképes módban ezzel a gombbal folytathatja a 
lejátszást az utoljára kiválasztott lejátszási helytől 
kezdődően. 

szünet módban ezzel a gombbal folytathatja a 
lejátszást. 


élőképes módban ezzel a gombbal egy perccel 
korábbról.indíthatja a lejátszást. 

lejátszás módban ezzel a gombbal növelheti a 
lejátszás sebességét. 

szünet módban ezzel a gombbal keretenként 
lépkedhet előre. 
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1-16 


ACK gomb 


Osztott képes gomb 


ALT gomb 


Kameragombok 


ha villog, nyomja meg a riasztás nyugtázásához. 


nyomja meg a monitor kijelzéseinek különböző 
elrendezéséhez. 


átkapcsolja az előlap gombjait a normál és 

az alternatív funkciók között (utóbbiak a 
gombok alatt láthatók). 

tartsa egy másodpercnél hosszabb ideig 
lenyomva a képernyős súgó megjelenítéséhez. 


nyomja meg a kamera képének teljes képernyős 
megtekintéséhez. 

menü módban ennek a gombnak a segitségével 
választhat ki egy kamerát, vagy írhat be egy 
számot. 

nyomja meg az aktuális kamera gombját 

az ATM/POS adatok megjelenítésének 

be- vagy kikapcsolásához. 
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Alternatív funkciók 


(világít az ALT gomb alatti lámpa) 


F1 gomb - visszaállítja az aktív menüben az alapértelmezett Menügomb - megnyitja a menürendszert. 
beállításokat. 

A monitor gombja - az A monitorhoz rendeli az előlap gombjait. 

F2 gomb - speciális funkció van hozzárendelve néhány almenüben. r A ” új A ii aa i 
monitor gombja - a B monitorhoz rendeli az előlap gombjait. 
STONDE 58 AT ától jaaa ER Sorozat gomb - sorban egymás után jeleníti meg a kamerákat 
l teljes képernyős vagy négyképes módban. 

E - balra 

Nagyítás gomb - .  kinagyítja az aktív kamera képét (teljes képernyős 
- fel vagy aktív kiemelt kamera). 
T 
- jobbra 


Választógomb ezzel a gombbal választható ki egy almenü vagy egy 


menütétel, ill. tárolhatók a menükben végzett 
választások. 


SF Esc gomb - ezzel a gombbal térhet vissza az előző szinthez, vagy 
léphet ki a menürendszerből a beállítások mentése 
nélkül. 

- nyomja meg a súgórendszerből való kilépéshez. 
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Képek megtekintése 


Az egységnek két, A és B jelű monitorkimenete van. A rendszer beállítása határozza 
meg, hogy ezek a monitorok milyen módon jelenítik meg a képeket. 


A monitor 


Az A monitor az egység fő monitora. Teljes képernyős, négyképes vagy osztott képes 
módban mutat élőképet, vagy játssza le a kamera képeit. Az állapotüzenetek, a 
riasztási, mozgási és képvesztési figyelmeztetések is ezen a monitoron jelennek meg. 
Ha aktiválva van a menürendszer, akkor az is ezen a monitoron látható. 


B monitor 


A B monitor a kiválasztott kamera egyetlen, teljes képernyős képét vagy teljes 
képernyős képek sorozatát mutatja. Riasztás vagy mozgás érzékelésekor a kamera 
képe villogó Riasztás/Mozgás kijelzővel jeleníthető meg a B monitoron. Ha 
egyidejűleg több riasztás vagy mozgás érzékelésére kerül sor, akkor a kamera képei 
sorozatban jelennek meg a B monitoron. 


Monitor kiválasztása vezérlés céljából 
Megjelenítés vezérlése az A monitoron: 
1. Ellenőrizze, hogy világít-e a lámpa [EI az előlapon. 


2. Ha nem világít a lámpa [EJ , akkor nyomja meg az ALT gombot M , majd az A 
monitor gombját ©. 


Megjelenítés vezérlése a B monitoron: 
1. Ellenőrizze, hogy világít-e a lámpa az előlapon. 


2. Ha nem világít a lámpa ©], akkor nyomja meg az ALT gombot EH , majd a B 
monitor gombját [E1. 
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Nézetek 


Az ábra az A monitor összes lehetséges nézetét szemlélteti. Egyes osztott képes 
nézetek letiltásra kerülhettek a telepítéskor. A Divar készülék típusa és a 
csatlakoztatott kamerák száma is befolyásolhatja a rendelkezésre álló osztott képes 
nézeteket. 


4x4 íg 4+3 
I 2 3 4 I 2 3 4 l 2 
3 
5 6 7 8 5 6 7 8 4 5 
l 
9 fioduli 107 11 
9 6 7 
3 [14 15 | i6 12 Í 13 
3x3 8+2 Stl 
f 2 3 l 2 3 4 
I 2 2 
5 6 7 8 
4 5 6 3 
3 
$ 7 8 9 2 a 4 5 6 


Négyképes módban 4 különböző, egyenként négy-négy részképből álló képpel 
jeleníthetők meg sorozatban a 16 kamera képei. 
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Osztott képes nézet 
Lépések különböző osztott képes kijelzések megtekintéséhez az A monitoron: 


1. Nyomja meg az Osztott képes gombot JE. 
5 osztott képes nézetben jelennek meg a kamera képei az A monitoron. 


2. Nyomja meg újra az Osztott képes gombot Æ, hogy belépjen a következő 


beprogramozott osztott képes nézetbe. 


5 Az Osztott képes gomb további, ismételt megnyomásakor az egység 
ciklikusan végigmegy az engedélyezett osztott képes nézeteken. 


Teljes képernyős nézet 
Lépések egy kamera képének teljes képernyős megtekintéséhez: 


1. Nyomjon meg egy kameragombot. 
5 Megjelenik a kiválasztott kamera teljes képernyős felvétele. 
5 Kigyullad a kiválasztott kamera kameragombja (zöld). 


2. Nyomja meg az Osztott képes gombot IE, ha vissza akar térni az előző 
osztott képes nézethez az A monitoron. 


Sorozat 
Lépések különböző kamerák élőképeinek sorozatos megtekintéséhez: 
1. Nyomja meg az ALT gombot , majd a Sorozat gombot [21]. 


> Kigyullad a jelzőlámpa [E] . 
> Megjelenik a kameraképek sorozata, egyenként az előre beprogramozott 
megtartási időtartamig. 


2. Nyomja meg az ALT gombot EH , majd a Sorozat gombot a sorozatos 
megjelenítés leállításához. 
5 A nagyítás, az Osztott képes gomb megnyomása vagy egyetlen kamera 
kiválasztása ugyancsak leállítja a sorozatos megjelenítést. 
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Kiemelt kamera hozzárendelése 


Lépések kamerák kiemelt kamerákhoz való hozzárendeléséhez osztott képes 
nézetben: 


1. 


Nyomja meg az ALT gombot EH , majd az Osztott képes gombot EJ. 

5 Villog az Osztott képes gomb jelzőlámpája. 

5 Zöld színű lesz az aktív kiemelt kamera szegélye. 

5 Kigyullad az aktív kiemelt kamerában lévő kamera kameragombjának a lámpája 
(zöld). 

Használja a nyílgombokat, ha másik kiemelt kamerát szeretne kiválasztani. 

Nyomja meg a kameragombot az aktív kiemelt kamerában lévő kamera 

képének megjelenítéséhez. 

5 Ezzel elvégezte a kamera hozzárendelését, és a következő kiemelt kamera válik 
aktívvá. 

Nyomjon meg további kameragombokat további kameraképek és kiemelt 

kamerák egymáshoz rendeléséhez. 


Nyomja meg az ALT gombot EH , ha be akarja fejezni a hozzárendeléseket, és 

ki szeretne lépni a hozzárendelési módból. 

5 A hozzárendelési mód automatikusan befejeződik, ha megtörtént az összes 
kiemelt kamera párosítása. 


A kiemelt kamerák hozzárendelése lesz érvényben lejátszási és élőképes módban is. 


Képek befagyasztása 


Lépések egy kamera képének befagyasztásához az A monitoron: 


1. 


Nyomja meg a Szünet gombot W az aktív kiemelt kamerában lévő kép 
befagyasztásához. 


Nyomja meg ismét a Szünet gombot III az élőképes megjelenítéshez való 
visszatéréshez. 


Ha egy kamera képét teljes képernyős módban jeleníti meg, akkor befagy ez a kép. 
A nagyítás befagyasztott képen is használható. Ha másik nézetre vált át, akkor ezzel 


megszűnik az összes befagyasztott kép befagyasztott állapota. 
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Zoom 


Lépések egy kamera képének nagyításához: 


1. Nyomja meg az ALT gombot s 
> Kigyullad az ALT gomb jelzőlámpája. 


2. Nyomja meg a Nagyítás gombot [EJ]. 
> Kigyullad a Nagyítás gomb jelzőlámpája. 
5 A képnek kétszeres lesz a nagyítása. 
3. A nyilgombok segítségével válassza ki a kép megjelenítendő részét. 


4. Nyomja meg újra a Nagyítás gombot a nagyítás további növeléséhez. 
> A képnek négyszeres lesz a nagyítása. 
5. A nyilgombok segítségével válassza ki a kép megtekintendő részét. 


6. Nyomja meg újra a Nagyítás gombot a teljes képhez való visszatéréshez 
és a nagyítás módból való kilépéshez. 
5 Elalszik a Nagyítás gomb jelzőlámpája. 

7. Nyomja meg az ALT gombot a normál műveletek gombjaihoz való 


visszatéréshez. 
5 Elalszik az ALT gomb jelzőlámpája. 
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Előképes, lejátszás és keresés mód 


Élőképes mód 


Az élőképes mód az egység normál működési módja, amelyben élőben láthatja a 
kamerák által szolgáltatott képeket. Az élőképes módból átkapcsolhat keresés módba, 
lejátszás módba, vagy beléphet a rendszermenübe. 


A keresési és lejátszási funkciók eléréséhez jelszó megadására lehet szükség. Ezzel 
kapcsolatban tájékozódjon a rendszergazdánál. 


Nyomja meg a Keresés gombot a keresés módba való átkapcsoláshoz. 
Megnyílik a keresés menüje. 


Lejátszás módba a következő gombok egyikével léphet be: 

e Nyomja meg a Visszacsévélés gombot Æ a megjelenített kamerák felvételeinek 
fordított sorrendben történő lejátszásának indításához. 

° Nyomja meg az Előre gombot BA, hogy egy perccel korábbról induljon a 
lejátszás. 


e Nyomja meg a Lejátszás gombot M , hogy az utoljára kiválasztott lejátszási 
helytől kezdődően folytassa a lejátszást. 


Nyomja meg az Élőkép gombot MM az élőképes nézethez való visszatéréshez. 
Egy riasztás ugyancsak visszakapcsol az élőképes nézetbe. 
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Lejátszás mód 


Lejátszás módban a következőképpen működnek a videovezérlő gombok: 


e Nyomja meg a Visszacsévélés gombot Æ a felvételek fordított irányú 
lejátszásának indításához. A gomb többszöri, ismételt megnyomásával a 
maximumig növelheti a megjelenítési sebességet, amely ezt követően visszaáll a 


normál sebességre. Nyomja meg szünet módban a Visszacsévélés gombot Æ, ha 
keretenként szeretne visszalépdelni. 


e Nyomja meg a Szünet gombot M a kép befagyasztásához. 
e Nyomja meg az Előre gombot [d a felvételek normál irányú lejátszásához. A 


gomb többszöri, ismételt megnyomásával a maximumig növelheti a megjelenítési 
sebességet, amely ezt követően visszaáll a normál sebességre. Nyomja meg szünet 


módban az Előre gombot Ed, ha keretenként szeretne előrelépdelni. 
e Nyomja meg a Lejátszás gombot ILM a lejátszás folytatásához 


e Nyomja meg az aktuális kamera gombját az ATM/POS kijelzés be- és 
kikapcsolásához. 


Nyomja meg az Élőkép gombot az élőképes nézetmódba való visszatéréshez, 


vagy nyomja meg a keresés gombot a keresés módba való átkapcsoláshoz. 
A lejátszás mindkét esetben leáll. 
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Videofelvételek megvédése vagy archiválása Keresés mód 


1. Lejátszás közben nyomja meg egy másodpercnél hosszabb időre a Szünet 


gombot III , hogy megjelölje a megvédendő vagy archiválandó videorészlet Nyomja meg a Keresés gombot a keresés menü megnyitásához. A Keresés 
kezdetét. menüt a tárolt videofelvételek közötti keresésre használhatja. 


> Ekkor megnyílik egy párbeszédablak. 


> Megjelenik a videorészlet kezdetét jelző jel dátuma és ideje. sERBEÉS TETATSTASHOZ 
2. Nyomja meg a választógombot a megvédendő vagy archiválandó MESÉT a 4 És ea 
videofelvétel lejátszásának folytatásához. Ss T R 
3. Lejátszás közben nyomja meg újra egy másodpercnél hosszabb időre a paS A P 
ZÁRÓ IDŐPONT ZO0ZSOZ-14 14700 
Szünet gombot II a videorészlet végének megjelöléséhez. S E e 
> Ekkor megnyílik egy párbeszédablak. 
> Megjelenik a videorészlet elejét és végét jelző jel dátuma és ideje. i N 
4. Válassza a Védelem lehetőséget, hogy megvédje a törléstől a megjelölt e 0 56 új 
videorészletet. Válassza az Archiválás lehetőséget a megjelölt videorészlet 
(újraírható lemezre való archiválásához. Válassza a Védelem és archiválás LEMEZ TARTALMA 
lehetőséget, ha mindkét művelet el szeretné végezni. LEGKORÁBBI IDŐPONT 2002-03-14 14:00 
LEGKÉSŐBBI IDŐPONT 2002-06-19 20823 
Helyi archív állomány készítésekor a lemezre másolódik az a szoftver (az Archive 
Player), amelyre egy videorészletnek számítógépen történő lejátszásához van ZS ESTE rel EN Se ts 
szükség. Annak biztosítására, hogy meglegyen ez a szoftver a Divar rendszerben, KETTÉ -EHEBTRT ETET ETT AA A 


töltse be a rendszerbe a mellékelt CD-n található Archive Player legújabb verzióját. 


>> KERESÉSI FELTÉTELEK 

e Állítsa be az Eseményszűfrő lehetőséget annak megfelelően, hogy csak 
riasztási eseményeket, csak mozgási eseményeket, vagy mindkét típusú 
eseményeket kíván keresni. 

e Állítsa be az Egyik sem lehetőséget, ha nem akarja korlátozni eseményekre 
a keresést. 

e Válassza az Intelligens mozgáskeresés szűrőt, ha egy adott kamerakép 
kijelölt részére szeretné elvégezni a keresést. 

e Válassza az ATM/POS szűrőt, ha tranzakciókat kíván keresni az Ön által 
beírt szöveg alapján. 

e Adja meg a keresésbe bevonandó kamerákat. A kiválasztott kamerákat egy- 
egy „pipa” jelzi a menü alján. Nyomjon meg egy kameragombot a kiválasztás 
megváltoztatásához. Ha az Intelligens mozgáskeresés szűrő van 
beállítva, akkor csak egyetlen kamera választható ki. 

e Válassza az Előre parancsot, ha a keresést a kezdési időtől kezdve a 
befejezési időig kívánja elvégezni, vagy a Vissza parancsot a fordított irányú 
kereséshez. 

e Írja be azt az időt és dátumot, amelytől kezdve el akarja kezdeni a keresést. 
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e Írja be a befejezés idejét és dátumát, hogy időben bekorlátozza a keresésbe 

bevont időtávot, o l 
e Ha az ATM/POS szűrő van beállítva, akkor írja be azt a szöveget (maximum MERRSLST KROME 

16 karakter), amely alapján el akarja végezni a keresést. A szövegben nincs do FIAT MOZGÁS 2002-05-4é 15300517 

különbség a kis- és a nagybetűk között. 
e Válassza a Keresés indítása parancsot (vagy nyomja meg az F2 gombot) 

a keresés elkezdéséhez. 


. Haa Intelligens mozgáskeresés szűrő van beállítva, akkor be kell állítania 
a mozgásérzékenységet, és ki kell jelölnie egy területet, mielőtt elindíthatná 
a keresést. 

e A nyílgombok segítségével állíthatja be a Mozgásérzékenység értékét. 
Minél nagyobb az érték, annál nagyobb az érzékenység. 

e Válassza a Mozgásterület parancsot a kép azon részének 
meghatározásához, amelyen vizsgálni kell a mozgást. 

e A nyílgombok segítségével mozoghat a rácsban. Nyomja meg az F1 gombot 
egy mozgásfigyelésre kijelölt terület beszúrásához. A terület megnöveléséhez 
használja a nyílgombokat. 

e Nyomja meg újra az F1 gombot a terület mentéséhez. Nyomja meg az Esc 
gombot a mentés nélküli kilépéshez és a rácsos kijelöléshez való 
visszatéréshez. 

. Nyomja meg a Választás gombot a rácsból való kilépéshez. Az F2 gomb 
a mozgásfigyelésre kijelölt összes területet törli. 

e Válassza a Keresés indítása parancsot (vagy nyomja meg az F2 gombot) 
a keresés elkezdéséhez. 


e Nyomja meg az Esc gombot E a keresési módból való kilépéshez és az 
előző módba való visszatéréshez. 


>> KERESÉSI EREDMÉNYEK 
e Először a szűrési feltételeknek megfelelő és a választott dátumhoz és időhöz 
legközelebb álló felvételek jelennek meg. 
e A fel/le nyílgombok segítségével mozoghat egy hosszú listában. A kiválasztott 
felvétel megjelenik. 


e Nyomja meg a Választás gombot a kiválasztott felvétel teljes képernyős 
lejátszásához. 

e Lejátszás közben nyomja meg a Keresés gombot a listához való 
visszatéréshez. 


e Nyomja meg az Esc gombot a szűrőmenübe való visszatéréshez. 
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Indítójelek és riasztások 


Különböző típusú események fejthetnek ki hatásokat az egység működésére. Ilyen 
események lehetnek: 

e Az egység bemenetére érkező riasztási jel. 

e Mozgásérzékelés egy kamera jelében. 

e Képvesztés valamelyik kamerából. 


e Belső figyelmeztetés magából az egységből. 


Az egység programozásától függ az, hogy miként reagál az egység az ilyen eseményekre. 


Egy esemény indítójelet vagy riasztást válthat ki. Az indítójel ugyan hatással van az 
egység működésére, de nem igényel választ a felhasználótól. A riasztás ugyancsak 
hatással van az egység működésére, viszont ezen felül még általában valamilyen 
jelzőkészüléket is bekapcsol, és igényli, hogy a felhasználó igazolja vissza a riasztást. 


Az egység az alábbi módokon reagálhat egy eseményre: 
Riasztás 

e Megszólal egy sziréna 

e Megjelenik egy állapotüzenet 

e Megjelenik egy riasztási ikon 

e Megváltozhat egy kiemelt kamera szegélyének a színe 
. Villoga ET, a , Vagy a riasztásjelző lámpa 

e Villoga jelzőlámpa 

e Bekapcsol egy kimeneti jelfogó 

Riasztások és indítójelek 

e Megváltoznak a monitorokon a nézetmódok. 

e Egy vezérelhető kamera beáll az előre meghatározott pozíciójába. 


e Gyors változások rögzítése. 


e Az egység az előre meghatározott profiljai segítségével módosítja a működésmódját. 
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Háttér-események 

Az indítójelek és a riasztások úgy módosíthatják a háttérben végrehajtott feladatokat, 
hogy azt Ön mint felhasználó, észre sem veszi. Így például az egység az Ön számára 
észrevétlenül módosíthatja a felvételi sebességet, bekapcsolhat egy kimeneti relét, 
vagy naplózhat egy eseményt. Az egységet úgy is beállíthatja, hogy egy riasztás- 
bemenet aktiválódásakor rögzítse és automatikusan védje a felvételeket. Egy indítójel 
megváltoztathatja a monitorokon a kameraképek megjelenítését anélkül, hogy kérné 
ehhez az Ön beavatkozását. 


Bosch Security Systems 


Divar 2 I Telepítési kézikönyv ] Kezelési útmutató 


Riasztás-bemenetek 


Ha egy bemenet vált ki riasztást: 

e AZA és a B monitorok átkapcsolhatnak egy előre beprogramozott nézetmódba. 

e A monitor: A kijelzett kiemelt kamera szegélye piros színű lesz. Mindegyik 
kiemelt kamerában megjelenik a riasztás ikonja. Kijelzésre kerül a riasztás 
állapotüzenete. 

e B monitor: Sorozatban, egymás után megjelennek az előre beprogramozott 
kamerák. 

e Megszólal a riasztás szirénája. Villognak a riasztási KV és a jelzőlámpák. 


e A vezérelhető kamera beállhat egy előre beprogramozott pozícióba. 


Beérkező riasztás nyugtázása 


1. Nyomja meg a Nyugtázás gombot a riasztás tudomásul vételéhez. 
> Elhallgat a sziréna. 


> Kialszanak a riasztási E és a jelzőlámpák. 
> Eltűnik a riasztás állapotüzenete. 
> Visszatér az utoljára használt nézetmód. 


A riasztás ikonja mindaddig látható marad, amíg aktív a riasztást kiváltó bemenet. 


Ha nem történik meg a riasztás nyugtázása, akkor a sziréna a megtartási idő eltelte 
után kikapcsol, de a riasztás továbbra is igényli a nyugtázást. 


Ha engedélyezve van az automatikus nyugtázás, akkor a sziréna, a riasztási IE és a 


jelzőlámpák a megtartási idő eltelte után kikapcsolnak. 
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Mozgási riasztás 


Ha mozgásérzékelő jel vált ki riasztást: 

e Az A és a B monitorok átkapcsolhatnak egy előre beprogramozott nézetmódba. 
e A monitor: A megjelenített kiemelt kamerák körüli szegély sárga színű lesz. A 
kiemelt kamerákban megjelenik a mozgás ikonja. Kijelzésre kerül a riasztás 

állapotüzenete. 

e B monitor: Sorozatban, egymás után megjelennek az előre beprogramozott 
kamerák. 

e Megszólal a riasztás szirénája. Villognak a mozgási és a jelzőlámpák. 


e A vezérelhető kamera beállhat egy előre beprogramozott pozícióba. 


Mozgásriasztás nyugtázása 
1. Nyomja meg a Nyugtázás gombot a riasztás tudomásul vételéhez. 
5 Elhallgat a sziréna. 


5 Kialszanak a mozgási és a E jelzőlámpák. 
> Eltűnik a riasztás állapotüzenete. 
> Visszatér az utoljára használt nézetmód. 


A mozgás ikonja mindaddig látható marad, amíg aktív a riasztást kiváltó bemenet. 


Ha nem történik meg a riasztás nyugtázása, akkor a sziréna a megtartási idő eltelte 
után kikapcsol, de a riasztás továbbra is igényli a nyugtázást. 


Ha engedélyezve van az automatikus nyugtázás, akkor a sziréna, a mozgási és a 


jelzőlámpák a megtartási idő eltelte után kikapcsolnak. 
J p g p 


Mozgásérzékelők kültéri használata esetén a fényviszonyok változása téves riasztást 
válthat ki. 
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Képvesztés miatti riasztás 


Ha egy videojel elvesztése vált ki riasztást: 

Az A vagy a B monitor úgy állítható be, hogy megjeleníthesse a képvesztési jelet. 

e AzA monitor osztott képes nézetbe kapcsol át. Az elvesztett videojelű kamera 
fekete kiemelt kameraként jelenik meg, benne a képvesztési üzenettel. Az 


elvesztett videojelű kamera körüli szegély piros színű lesz. Kijelzésre kerül a 
riasztás állapotüzenete. 

e B monitor: Sorozatban, egymás után megjelennek a képvesztés nélküli kamerák 
képei. 

e Megszólal a riasztás szirénája. 


e — Villognak a képvesztési és a jelzőlámpák. 


Képvesztésből származó riasztás nyugtázása 


1. Nyomja meg a Nyugtázás gombot a videovesztési riasztás nyugtázásához. 


> Elhallgat a sziréna. 


5 Kialszanak a videovesztési és a jelzőlámpák. 
> Eltűnik a riasztás állapotüzenete. 
> Visszatér az utoljára használt nézetmód. 


Ha látható az elvesztett videojelű kamera, akkor a fekete kiemelt kamera és a 


videovesztés üzenete mindaddig megjelenítve marad, amíg nem tér vissza a videojel. 


Ha nem történik meg a riasztás nyugtázása, akkor a sziréna, a videovesztési és a 


jelzőlámpák a megtartási idő eltelte után kikapcsolnak, de a riasztás továbbra is 
igényli a nyugtázást. 


Ha engedélyezve van az automatikus nyugtázás, akkor a sziréna, a videovesztési 


és a jelzőlámpák a megtartási idő eltelte után kikapcsolnak. 
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Egyidejűleg több riasztás 


Az A monitor osztott képes nézetbe kapcsol, ha egyidejűleg több riasztás érkezik. 


Mindig az utolsó riasztási állapotüzenet kerül megjelenítésre. A Nyugtázás gomb 
megnyomása az összes riasztást kikapcsolja. 


Lemezmegtelési riasztás 


A lemez megtelését jelző üzenet jelenik meg az A monitoron, és megszólal a sziréna. 


1. Nyomja meg a Nyugtázás gombot a lemezmegtelési riasztás 
nyugtázásához. 
> Elhallgat a sziréna. 
5 Eltűnik a lemez megtelésére figyelmeztető üzenet. 
2. Adatvesztés elkerülése érdekében tegyen intézkedéseket megfelelő 
lemezterület felszabadításához (pl. archiváljon és töröljön egyes felvételeket). 


Bosch Security Systems 


Divar 2 | Telepítési kézikönyv | A hardver telepítése HU | 4-1 


FEJEZET 4 A hardver telepítése 


Ez a fejezet részletes tudnivalókat tartalmaz arról, hogy miként csatlakoztathatók 
külső berendezések ehhez a készülékhez. A csatlakozók típusait és az egyes 
érintkezők jelkiosztását is ismertetjük. Az összes csatlakozó a készülék hátoldali 
lapján található. 
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Rack-fiókos szerelés 


A Divar készülék 19 hüvelykes rack-fiókos szekrénybe is beszerelhető. Az ehhez 
szükséges szerelőkészlet a szállítási terjedelem része, és a következő tételeket 
tartalmazza: 

e bal és jobb oldali szerelőfül 

e négy torx csavar integrált rugós alátéttel 


e egy torx szerelőkulcs 


Szerelés 

1. Távolítsa el a ház bal és jobb oldalán, az előlaphoz közel található négy torx 
csavart (kettő-kettő mindkét oldalon). 

2. Illessze be mindkét oldalon a szerelőfüleket, és győződjön meg arról, hogy a 
perem az egység alatt van. Csavarja be a torx csavarokat, és húzza szorosra 
őket a torx szerelőkulccsal. 


3. Szerelje be a készüléket a rack-fiókba a fiók gyártója által rendelkezésére 
bocsátott segédeszközökkel. 


A szerelvény beszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne korlátozza a légmozgást az 
oldallemezeken elhelyezett szellőzőnyílásoknál, és ne lépje túl az ajánlott üzemi 
hőmérsékletet. 
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A kamerák csatlakoztatása 


75 ohmos koaxiális videokábel és BNC csatlakozók segítségével csatlakoztassa a 
kamerákat. Mindegyik kamerához két-két BNC csatlakozó tartozik. A csatlakozók 
mindegyike képes kamerajel fogadására. Ez a jel át van hurkolva (közvetlen 
csatlakoztatással) a másik csatlakozóhoz, úgyhogy a kamera jele más berendezéshez 
is kiküldhető. A kamera bemeneti csatlakozói automatikus vonallezárós bemenetek, 
ezért nem kell lezáró ellenállást kötni a kimenő csatlakozóra, ha nem csatlakoznak 
ehhez további berendezések. 


Ha a kamera jele az áthurkolással további berendezéshez megy ki, akkor 
gondoskodjon arról, hogy a videovonal vége le legyen zárva egy 75 ohmos lezáró 
ellenállással. 


A Divar automatikusan konfigurálja magát PAL vagy NTSC rendszerű készülékként. 
A készülék az elsőként csatlakoztatott kamera (a legkisebb bemeneti számú kamera) 
jelének észlelése alapján határozza meg, hogy melyik szabvány szerint kell beállítania 
magát. 


Ha Bilinx-kompatibilis Divar készüléket használ, a Bilinx kommunikációs szabványt 
támogató kamerák közvetlenül csatlakoztathatók a BNC csatlakozókhoz. 


Ha egy Bilinx kamera több Divar készülékhez is csatlakozik, csak egy 
Divar készülék esetén lehetséges a Bilinx engedélyezése! 


Specifikáció 
Bemenő jel: Kompozit videó 1 Vpp, 75 Ohm 


Beágyazott Bilinx parancs protokoll (csak Divar Bilinx 
esetén). 
PAL/NTSC, automatikusan észlelt 


Automatikus vagy kézi erősítésvezérlés minden egyes 
videobemenetnél 


Színszabvány: 


Erősítésvezérlés: 


Csatlakozó típusa: BNC, hurkolt, automatikus vonallezárással 
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A monitorok csatlakoztatása 


75 ohmos koaxiális videokábel és BNC csatlakozók segítségével csatlakoztassa 
a készüléket a monitorokhoz. A készülék 1 Vpp CVBS jelet állít elő. 


Ha a monitornak van áthurkolt csatlakozója, de Ön nem használja az áthurkolt 
kimenetet, akkor válassza a monitoron a 75 ohmos lezáró ellenállásos beállítást. Ha 
a monitor áthurkolt kimenete további eszközhöz csatlakozik, akkor ezt az eszközt kell 
75 ohmos ellenállással lezárni, és a monitor lezárását nagy impedanciára kell állítani. 
(Megjegyzendő, hogy erre nincs szükség azokon a berendezéseken, amelyek 
automatikus vonallezárásúak.) 


Specifikáció 

Kimenő jel: Kompozit videó 1 Vpp, 75 Ohm, szinkr. 0,3 Vpp +10% 
Felbontás: 720 x 576 PAL, 720 X 484 NTSC 

Csatlakozó típusa: BNC 
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A konzolport csatlakoztatása 


Az RS232 soros konzolporton keresztül PC csatlakoztatható a készülékhez 
konfigurálási vagy szervizelési célból. A PC soros portját null-modemes kábellel kötheti 
össze a készülékkel. A Baud-ráta a készülék menürendszeréből választható meg. 


Az RS232 soros konzolportra egy interfész egységen keresztül Bosch D9000 sorozatú 
központok is csatlakoztathatók a Divar riasztás aktiválásához. A riasztóbemenet 
hozzárendelése a menürendszerben beállítható. 


Specifikáció 
Csatlakozó típusa: 9 pólusú, D típusú tűs csatlakozó 
Maximális bemenő feszültség: +25 V 


Kommunikációs protokoll: EIA/TIA-232-F szerinti kimenő jelek 


Az RS232 konzolport aljzata 


A jel neve: Tűsz. Leírás 

DCD in 1 Vivőészlelő jel (nem használt) 
RX 2 RS232 vett jel 

TX 3 RS232 küldött jel 

N/C 4 Nincs bekötve 

Rendszerföld 5 Rendszerföld 

N/C 6 Nincs bekötve 

RTS 7 RS232 küldést kérő jel 

CTS 8 RS232 küldést engedélyező jel 
N/C 9 Nincs bekötve 


Nézet a panel felől 


CONSOLE 
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A billentyűzet csatlakoztatása Billentyűzet-bemenet - RJ11 aljzat (KBD IN) 
A billentyűzet bemeneti és kimeneti csatlakozóin keresztül külső billentyűzet Tűsz. Jel 


csatlakoztatható a készülékhez. Csatlakoztassa a billentyűzetet a KBD IN aljzatba. 1 +12 V DC (min. 11 V, max. 12,6 V, max. 400 mA) 
Az opcionális billentyűzetport-bővítő (LTC2604) használatával összesen 4 külső 2 Rendszerföld 
billentyűzet csatlakoztatható. 3 Billentyűzet plusz vezetéke 
Rövidebb távolságokra (30 méterig) szabványos 6 eres telecom szalagkábel i ailde a a a 
használható a billentyűzet tápellátásához és jelkapcsolataihoz. 5 Rendszerföld 
6 Rendszerföld 


A billentyűzet és a Divar készülék közötti, 30 méternél nagyobb távolságok esetén 
billentyűzetbővítő készletet (LTC 8557) kell használni. A készlet összekötő Billentyűzet-kimenet - RJ11 aljzat (KBD OUT) 
dobozokat, kábeleket és megfelelő tápegységet tartalmaz a külső billentyűzetek 


számára. Ajánlott kábeltípus a Belden 9841 vagy az ezzel egyenértékű kábel. MÉSZ Jel 

1 Nincs bekötve 
A Divar csatlakoztatása 2 Rendszerföld 
A KBD IN és a KBD OUT csatlakozók is használhatók különböző Divar egységek 3 Billentyűzet mínusz vezetéke 
összekapcsolására. Az áthurkolt csatlakozó-elrendezésnek köszönhetően összesen 4 Billentyűzet plusz vezetéke 
30 Divar készülék kapcsolható össze egymással. A kapcsolat RS485 alapú 5 Rendszerföld 
kommunikációs eljárásokat használ. f E 

6 Nincs bekötve 


Az RS485 csatlakozó nincs galvanikusan leválasztva. Ha Divar egységei RS485 
kapcsolattal kommunikálnak, és egymástól távol helyezkednek el, ugyanazzal a 
tiszta földelővezetékkel biztosítsa a földelésüket. 


Specifikáció N KBD OUT Nézet a panel felől 
Kommunikációs protokoll: R8485 

Maximális jelfeszültség: +12 V 

Tápegység: 11 -12,6 V, max. 400 mA 

Maximális kábelhossz: 1,5 kilométer 

Kábeltípus: fekete (keresztbe kötött, cross-over) kábel (a 


billentyűzet tartozéka) 


Lezárás: 390 ohmos lezáró ellenállás 
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Az Ethernet csatlakoztatása LAN - RJ-45 Ethernet aljzat 
Szabványos RJ-45 Ethernet aljzat szolgál a készülék és a PC vagy egy hálózat A jel neve: tisz ÉS 
közvetlen összekapcsolására. Ugyancsak az Ethernet aljzaton keresztül LAN TX- 1 Ethernet plusz küldő vezeték 
csatlakoztatható egy ATM/POS híd. Közvetlenül a hálózati elosztóhoz (hub) való LAN TX- 2 Ethernet mínusz küldő vezeték 
csatlakoztatáshoz keresztbe kötés nélküli hálózati kábelt kell használni. Közvetlenül LAN_RX+ 3 Ethernet plusz fogadó vezeték 
a számítógéphez történő csatlakoztatáshoz a mellékelt keresztbe kötött hálózati kábelt 7 z 
a D a o, a $ A STER N/C 4 Nincs bekötve 
használja. Kérje a helyi informatikusok tanácsát a szükséges kábel típusát illetően. - — 
A kábel egyes csomópontok közötti hosszúsága korlátozott: maximum 30,5 méter, N/C 9 Nincs bekötve 
minimum 1,8 méter. LAN_RX- 6 Ethernet mínusz fogadó vezeték 
N/C 7 Nincs bekötve 
A hálózat konfigurálása N/C 8 Nincs bekötve 


A Divar készülékben a kiszállításakor a DHCP funkció be van kapcsolva, így az 
IP-címek hozzárendelése automatikusan megtörténik, ha a hálózati kiszolgáló nyújtja 
a DHCP szolgáltatást. (Lásd a Rendszerbeállítások/Csatlakozás/Hálózati beállítások 
menüt.) 


Specifikáció ETHERNET Nézet a panel felől 
Csatlakozás: 10/100 BaseT, IEEE 802.3 
Különbségi jelfeszültség: max. +2,8 V, a bemenetek védettek a tranziens 
feszültségváltozásokkal szemben. 
Portadatok: IEEE 802.3/802.3u - 100Base-TX/10Base-T fizikai 
szint. 


Automatikus egyeztetés: 10/100, teljes / fél duplex 


Kábelhossz: 100 méter: 100 ohmos árnyékolás nélküli, sodort érpárú 
kábel, 3/4/5 kategória. 


100 méter: 150 ohmos árnyékolt, sodort érpárú kábel. 
Impedancia: Beépített kompenzáció impedancia-egyeztetéshez. 
Jelzőlámpák: ACT, 10, 100 
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Vezérlőport Specifikáció 


Kimenő impedancia: 128 Ohm 


A vezérlőport olyan kétfázisú port, amelyen keresztül a vezérelhető kamerák 


vezérlőegységei csatlakoztathatók. Öt darab kétfázisú kimenet áll rendelkezésre dóm Túlfeszültséggel szembeni védelem: max. +30 V 


kamerák, valamint elfordító, megdöntő és zoomoló vezérléshez. A készülékhez Különbségi feszültség-amplitúdó: min. 1 V, max. 2 V, jellemzően 220 Ohm 
mellékelt csavaros csatlakoztató panel megkönnyíti a külső egységeknek a terheléssel a különbségi kimeneten 
készülékhez történő csatlakoztatását. Kábelhossz: max. 1,5 kilométer 

Javasolt kábel: Belden 8760 

Terhelések száma kimenetenként: max. 4 


Vezérlőport - 15 pólusú, D típusú aljzat 


A jel neve: Tűsz. Leírás 

Code 1 - 1 Kétfázisú vezérlő 1. csat. (mínusz) 

Code 1 + 2 Kétfázisú vezérlő 1. csat. (plusz) 

Shield 3 Rendszerföld/kábelárnyékolás 
O Code 2 - 4 Kétfázisú vezérlő 2. csat. (mínusz) 
O Code 2 + 5 Kétfázisú vezérlő 2. csat. (plusz) 

Shield 6 Rendszerföld/kábelárnyékolás 
Q Code 3 - 7 Kétfázisú vezérlő 3. csat. (mínusz) 
©) Code 3 + 8 Kétfázisú vezérlő 3. csat. (plusz) 
O Shield 9 Rendszerföld/kábelárnyékolás 
e Code 4 - 10 Kétfázisú vezérlő 4. csat. (mínusz) 
O Code 4 + 11 Kétfázisú vezérlő 4. csat. (plusz) 
O Shield 12 Rendszerföld/kábelárnyékolás 

Code 5 - 13 Kétfázisú vezérlő 5. csat. (mínusz) 
© Code 5 + 14 Kétfázisú vezérlő 5. csat. (plusz) 
© Nézet a panel felől Shield 15 Rendszerföld/kábelárnyékolás 
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Külső be- és kimeneti csatlakoztatások 


A riasztási bemenetek és kimenetek egy 25 pólusú, D típusú 


csatlakoznak. A készülékhez mellékelt csavaros csatlakoztató panel leegyszerűsíti 


aljzaton keresztül 


a riasztási be- és kimeneteknek a készülékhez történő csatlakoztatását. 


e 
©) 
e) 
e 
e 
e 
e 
©) 
©) 
©) 


00 00 0000o oo 


Nézet a panel felől 
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A bemenetek csatlakoztatása 

A (riasztási) bemenő vonalak mindegyikét olyan eszközök relé érintkezői 
kapcsolhatják, mint nyomásérzékelő felületek, passzív infravörös érzékelők, 
füstérzékelők stb. Ezek akár N/O, akár N/C módon is beköthetők. A riasztási 
bemenetek N/O vagy N/C működésűekként konfigurálhatók a menürendszerben. 
Az N/O az alapértelmezett beállítás. 


A riasztási kimenetek csatlakoztatása 

Négy riasztási kimeneti relé válaszol a beérkező riasztásokra és indítójelekre. 

A riasztási kimenetek N/O vagy N/C működésűekként konfigurálhatók a 
menürendszerben. A relék a kiváltó esemény fennmaradásának időtartamáig aktívak 
maradnak. Csatlakoztassa az eszközt a riasztási kimeneti relékhez (csak ellenállásos 
terhelést használjon). A riasztási kimeneti relék érintkezőin ne lépje túl a 30 V AC, 
a 40 V DC és az 500 mA (folyamatos) vagy a 10 VA értékeket. Az érintkezőkre nem 
szabad AC vonali feszültségeket kapcsolni. 


Specifikáció 
Riasztási bemenő impedancia: 10 kOhm belső felhúzóellenállás +5 V-ra 
Bemenő feszültség tartománya: min. -0,3 V, max. 30 V 


Bemenő feszültség küszöbértéke: Alacsony feszültség max 0,8 V 
Nagyfeszültség min. 2,4 V 
Kapcsolóáram (ellenállásos): max. 500 mA 
Teljesítményfelvétel: max. 10 VA 
Kapcsolófeszültség (ellenállásos): max. 30 V AC / 40 V DC 


Külső be- és kimenet - 25 pólusú, D típusú aljzat 


A jel neve: Tűsz. Leírás 

Alarm in 1 1 1. riasztási bemenet 
Alarm in 2 2 2. riasztási bemenet 
Alarm in 3 3 3. riasztási bemenet 
Alarm in 4 4 4. riasztási bemenet 
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A jel neve: Tűsz. Leírás 

Alarm in 5 5 5. riasztási bemenet 
Alarm in 6 6 6. riasztási bemenet 
Alarm in 7 7 7. riasztási bemenet 
Alarm in 8 8 8. riasztási bemenet 
Alarm in 9 9 9. riasztási bemenet 
Alarm in 10 10 10. riasztási bemenet 
Alarm in 11 11 11. riasztási bemenet 
Alarm in 12 12 12 riasztási bemenet 
Alarm in 13 13 13. riasztási bemenet 
Alarm in 14 14 14. riasztási bemenet 
Alarm in 15 15 15. riasztási bemenet 
Alarm in 16 16 16. riasztási bemenet 
Relay1 A 17 1. relé, 1. kimenő pólus 
Relay1 B 18 1. relé, 2. kimenő pólus 
Relay2 A 19 2. relé, 1. kimenő pólus 
Relay2 B 20 2. relé, 2. kimenő pólus 
Relay3 A 21 3. relé, 1. kimenő pólus 
Relay3 B 22 3. relé, 2. kimenő pólus 
Relay4 A 23 4. relé, 1. kimenő pólus 
Relay4 B 24 4. relé, 2. kimenő pólus 
Rendszerföld 25 Védőföld 
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SCSI csatlakoztatás 


A készülék egy 50 tűs, nagy sűrűségű SCSI-2 porttal rendelkezik, külső tároló 
rendszerek, például LP (DVAD) vagy RAID (DVAS) tárolótömbök 
csatlakoztatásához. E bővítési lehetőség kihasználásához csatlakoztassa a meghajtó 
SCSI kábelét az egység hátoldalán lévő SCSI-2 aljzathoz. 


A belső DVD-íróval ellátott Divar készülékek SCSI csatlakozóját lezáró ellenállással 
látták el. Ne vegye le a mellékelt lezáró ellenállást az SCSI 
csatlakozóról, ha nem csatlakoztat lemeztömböt hozzá! 


A Divar készülék alapértelmezett SCSI ID száma a 7. A belső DVD-író SCSI ID 
száma a 6. Külső lemeztömb használata esetén gondoskodjon arról, hogy annak ID 
száma különbözzön ezektől az ID számoktól. 


Külső tároló tömbök csatlakoztatásakor az összes meglévő adat törlődik! 


Specifikáció 
Csatlakozó típusa: 50 tűs keskeny SCSI csatlakozó SCSI eszközökhöz 
Buszformátum: Keskeny (8 bites) single-ended 
max. 6 (belső DVD-író nélküli Divar készülék esetén 7) 
20 MB/másodperc 
Kábel összes hossza max.: Fast-20 
2 - 4 SCSI eszköz 3 m (azonos távolságban) 
5-6(7) SCSI eszköz 1,5 m (azonos távolságban) 


A belső SCSI kábel hossza kb. 17 cm. Ezt is figyelembe 
kell venni a kábel teljes hosszának kiszámításakor. 


SCSI eszközök száma: 


Max. átviteli sebesség: 


50 


Nézet a panel felől 


25 
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Tápegység 


A készülék az energiaellátását IEC típusú aljzaton keresztül kapja. A készüléknek 
biztonsági okokból nincs ki- és bekapcsolója. Ez azt jelenti, hogy a készülék 
állandóan feszültség alatt áll mindaddig, amíg a tápkábele csatlakoztatva van egy 
működő tápegység aljzatához. 


Specifikáció 
Bemenő feszültség: 100 - 240 V AC +10% 
Áram: 0,7A - 0,3 A 
Bemenő frekvencia: 50/60 Hz 
A tápegység aljzata 
A jel neve: Tűsz. Leírás 
LIVE 1 AC feszültség 
NEUTRAL AC semleges 
PE 3 Védőföld 


Nézet a panel felől 
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Tesztelés 


Élőképes módban válassza a teljes képernyős megjelenítést mindegyik kamerához, 
és ellenőrizze a képek minőségét. Ha gyenge a minőség, akkor ellenőrizze a 
következőket: 

" BNC csatlakozók 

e  Áthurkolt lezárások 


e A beérkező jelek videoszintjei és földkapcsolatok előfordulási lehetőségei 


Készítsen legalább három perces felvételt a legnagyobb felvételi sebességgel. Ezután 
játssza le a felvételt úgy, hogy mindegyik kamerát teljes képernyős nézetmódra állítja. 
Ellenőrizze a lejátszott képek minőségét. Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a 
beprogramozott minőségi beállítások. 


Karbantartás 


A készülék karbantartása csak a külső tisztításra és felügyeletre korlátozódik. 
A szervizelést bízza képzett szakszemélyzetre. 


VIGYÁZAT! 


Ne nyissa ki a felső fedelet, és ne kísérletezzen a készülék szervizelésével, mert 
komoly áramütésnek és egyéb veszélyeknek teszi ki magát. A készülék házának 
kinyitása a garancia elvesztését vonja maga után! 
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FEJEZET 5 Menürendszer 


A készülék beállításához szükséges összes paraméter a menürendszeren keresztül 
érhető el. A rendelkezésre álló paraméterek nagy számának köszönhetően nagyon 
sokféle lehetőség és funkció programozható be. 


Kétféle módon érhető el a menürendszer: vagy magán a készülék előoldalán lévő 
gombok segítségével, vagy a PC-alapú Konfiguráló eszköz alkalmazáson keresztül. 
A készüléken lévő gombok használata azzal az előnnyel jár, hogy nincs szükség hozzá 
számítógépre, és ez a javasolt eljárás abban az esetben, ha a készüléket önállóan 
konfigurálja. Ha viszont számítógépet csatlakoztatott a készülékhez, vagy ha hálózati 
környezetben használja, akkor a Konfiguráló eszköz szoftver segítségével 
kényelmesebben férhet hozzá a menühöz és használhatja azt. 


Mindkét esetben ugyanazok a paraméterek állnak a rendelkezésére. Csak a 
navigálásban és a kiválasztásban vannak apró különbségek a készüléken lévő gombok 
és a számítógép billentyűzetes és egeres felhasználói felülete közötti eltérések miatt. 
A menüszerkezet mindkét esetben azonos. 


Ez a fejezet leírja, hogy miként használhatja a készülék gombjait a menük eléréséhez. 


Emellett a fejezet a menürendszer teljes felépítését is bemutatja. A PC-alapú 
Konfiguráló eszköz alkalmazás használatának leírását a 6. fejezet tartalmazza. 
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A menürendszer áttekintése 


A főmenü az alábbi hat menücsoportra oszlik: 


Előzmény. Az Előzmények menü segítségével nyomon követhető a készüléken 
előfordult összes esemény. 


Lemezkezelő. A Lemezkezelő menün keresztül olyan adatokhoz és funkciókhoz 
lehet hozzáférni, amelyek a tárolórendszer karbantartásával kapcsolatosak, beleértve a 
belső és a külső merevlemezeket is. 


Idő/Dátum. Az Idő/Dátum menüben a készülékben használandó aktuális idő és 
dátum, valamint az ezek megjelenítéséhez használandó formátum állítható be. 


Nézetbeállítások. A Nézetbeállítások menüben az egyes kameráknak a 
monitorokon történő megjelenítési módjai programozhatók be. 


Rendszerbeállítások. A Rendszerbeállítások menü az a menü, ahol a készülék 
legtöbb statikus paramétere állítható be. 


Profilok. A Profilok menüben a készülék dinamikus jellemzői állíthatók be és 
tárolhatók. 


A dinamikus jellemzők beállítás 

A Profilok menü beállításai teszik lehetővé az egységben rejlő nagy teljesítményű 
funkciók kihasználását. Ha áldoz egy kevés időt a rendelkezésre álló hat profil 
megtervezésére és beállítására, akkor sokkal hatékonyabban használhatja ki az 
erőforrásokat, miközben továbbra is rugalmasan kezelheti a munka során felmerülő 
feladatok legtöbbjét. 
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A profilok általában egy naptáron alapulnak, amelynek a bejegyzései alapján 
valamely adott napon és időben (például hétvégeken vagy éjszaka) egyes eszközök 
be- vagy kikapcsolnak Külső kapcsolóról vagy élesített riasztó rendszerről érkező 
jelek is bekapcsolhatnak különböző profilokat. 


Az aktív profil határozza meg a készülék viselkedését. A készülék viselkedésén olyan 
dolgok értendők, mint hogy miként kezeli a készülék az eseményeket. A profil 
határozza meg továbbá a felvételi sebességeket mind normál körülmények között, 
mind pedig a bejövő riasztási és mozgási eseményekre válaszolva. 


A hat profil mindegyikében más és más viselkedésmódok állíthatók be. A profilok 
elnevezhetők, és átmásolható a tartalmuk. 


Menü elérése a készülékről 


Lépések a menü megnyitásához: 


1. Nyomja meg az ALT gombot az alternatív funkciók aktiválásához. 
5 Kigyullad az ALT gomb jelzőlámpája. 


2. Nyomja meg a menü gombját. 

5 Az A monitoron teljes képernyős módban megjelenik a főmenü. 
Navigálás 
e A nyílgombok segítségével lépkedhet egy menüben vagy egy listában. 
e A Választás gombbal választhat ki Ellegy almenüt vagy egy tételt. 


e Az Esc gombbal léphet vissza IZ a korábbi szintre. 


Egyes menütételek elérése jelszó megadásához lehet kötve. 
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FŐMENÜ 
Főmenü 
A főmenüből érhető el a hat nagyobb menücsoport. E csoportok mindegyike almenük Előzmény 
kt r r qe e n rar r by Lemezkezelő 
fáira oszlik, ahol megválaszthatók a különböző értékek és funkciók. E át ún 
apis .. r . r . 7 Nézetbeállítások 
e A Speciális menük sorban válassza ki a Igen választ, ha az Összes tételt R E 
látni szeretné, vagy a Nem választ, ha csak a normál szolgáltatásokat kívánja Profilok 
használni Különleges menük 
Előzmény 
ELŐZMÉNY = 
Lemezkezelő 
LEME ZKEZELŐ 2 Állapot áttekintése 
z sz z Helyi archiválás 
e ze Védett felvételek 
NÉZETBEÁLLÍTÁSOK a Hitelességi ellenőrzés* 
Felvétel leállítása 
RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK 3 Tároló beállítása* 
PROFILOK x Videó törlése 
p Lemez törlése 
KÜLÖNLEGES MENÜK NINCS 


Idő / Dátum 


Nézetbeállítások 
Kamera beállítása 
Sorozatok 
Monitorok konfigurálása 


Rendszerbeállítások 
Nyelv 


Gyorstelepítés 

Felvétel beállítása 
Lejátszás beállítása* 
Események beállítása 
Előzménynapló beállítása 
Helyi jelszavak 

Csatlakozás* 

Licencek* 

Bemenő és kimenő érintkezők* 
Gyári értékek 


Profilok 
Éppen aktív 


Naptár beállítása 
Profil felülírása 
Profilkezelő 

A rendszer viselkedése 


* speciális tételek 
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ELŐZMÉNYEK > 


Az Előzmények menü az összes előfordult esemény listáját tartalmazza. A lista úgy 
szűrhető, hogy csak a kívánt eseményeket tartalmazza. 


ELŐZMÉNYLISTA MEGTEKINTÉSE A 

KEZDŐ IDŐPONT 2002-03-14 13:00 

ZÁRÓ IDŐPONT 2002-06-19 20:23 

MEGJELENÍTÉS 

RIASZTÁS IGEN 

MOZGÁS IGEN 

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS IGEN 

HIBÁK IGEN 

LEGKORÁBBI IDŐPONT 2002-03-14 13:00 

LEGKÉSŐBBI IDŐPONT 2002-06-19 20:23 
>> ELŐZMÉNYEK SZŰRŐJE 


e Írja be azokat a dátum- és időértékeket, amelyekkel korlátozni szeretné az 
események előfordulási időtávját. 

e Válassza a Nem lehetőséget azokhoz az eseményekhez, amelyeket nem kíván 
megtekinteni. 


>> ELŐZMÉNYEK LISTÁJA 
e Elsőként az utolsó esemény jelenik meg. 
e A jobbra/balra nyílgombokkal mozoghat egy hosszú előzménylistában. 
e Ha megváltozott egy dátum vagy idő, akkor az eredeti értékek is megjelennek. 
e A riasztási, mozgási és képvesztési események maximum egy hónapig 
tárolódnak. 
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LEMEZKEZELŐ > 


A Lemezkezelő menün keresztül a belső merevlemez(ekke)l és a kívülről 
csatlakoztatott lemezekkel kapcsolatos adatokhoz lehet hozzáférni. Ugyancsak ezen 
a menün keresztül érhető el a rögzített videó- és kapcsolódó adatok állapota, valamint 
az archiválás is. Egyes menük elérése jelszó megadásához van kötve. 


LEMEZKEZELŐ 
ÁLLAPOT ÁTTEKINTÉSE S 
HELYI ARCHIVÁLÁS 3 
VÉDETT FELVÉTELEK 5 
HITELESSÉGVIZSGÁLAT > 
FELVÉTEL LEÁLLÍTÁSA > 
TÁROLÓ BEÁLLÍTÁSA z 
VIDEÓ TÖRLÉSE > 
LEMEZ TÖRLÉSE > 
>> ÁLLAPOT-ÁTTEKINTÉS 


e A Lemezkapacitás a rendelkezésre álló teljes tárhely méretét mutatja 
GB-ban. 

e A Használt hely az összes videofelvétel - a védett felvételeket is beleértve - 
által elfoglalt teljes tárhely méretét mutatja. 

e A Védett felvételek által használt hely a védett felvételek által elfoglalt, 
vagyis a felülírással szemben védett tárhely méretét mutatja. 

e A kijelzett Maradék felvételi idő nagysága a beállított felvételi 
paraméterektől, valamint a riasztások és a mozgások gyakoriságától függ. 
A kijelzett maximális felvételi idő a rendelkezésre álló tárkapacitástól és a 
felvételi beállításoktól függ. 
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>> H] 


ELYI ARCHIVÁLÁS 


>>> 


>>> 


A Helyi archiválás menü segítségével a videofelvételekből részletek írhatók 
újra(irható) merevlemezekre. 

Válassza az Archiválás beállítása tételt az íróeszköz állapotának 
ellenőrzéséhez, az írási művelet figyeléséhez, vagy az újraírható lemezek 
törléséhez vagy formázásához. 

Válassza az Archiválási menet tételt az archiválandó videorészletek 
listájának elkészítéséhez és a felírás elkezdéséhez. 


Archiválás beállítása 

e A rendszer százalékban jelzi ki a folyó művelet előrehaladását. 

e Válassza az Archiválás megszakítása tételt (vagy nyomja meg az 
F2 gombot) az aktuális archiválási művelet leállításához (ez azzal a 
következménnyel járhat, hogy használhatatlanná válik a lemez). 

. A Véglegesítés listában válassza az Igen választ, ha az archiválást 
követően véglegesíteni kívánja a lemezt. 

e Válassza az Újraírható törlése lehetőséget egy újraírható lemezen 
tárolt összes adat törléséhez. 

e A Szabad hely a behelyezett lemezen rendelkezésre álló szabad tárhely 
méretét mutatja. 


Archiválási menet 

e Írja be az archiválandó videorészlet kezdési és befejezési dátumát és 
időpontját. Válassza a Hozzáadás az archívumlistához parancsot 
(vagy nyomja meg az F2 gombot), ha a részletet fel kívánja venni a 
listára. A megadott időközön belül az összes kamera felvétele kijelölve 
jelenik meg. 

e Válassza az Archívumlista megtekintése tételt a kiválasztott 
videorészletek ismételt áttekintéséhez és az archiválási művelet 
indításához. 

e Az archívumlista az archiválási művelet befejeződéséig tárolódik. A 
részben felülírt vagy törlődött videorészletek eltávolításra kerülnek a 
listából. 
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Archívumlista megtekintése 

e Valamely videorészletnek a listából való eltávolításához jelölje ki a 
nyílgombokkal a részletet, és nyomja meg az F2 gombot. 

e Válassza az Archiválás indítása parancsot a videorészletek lemezre 
írásához. 

e Haa teljes méret meghaladja a lemez kapacitását, akkor csak azok az 
első részletek kerülnek archiválásra, amelyek számára elegendő a hely. 
A nem archivált részletek benne maradnak a listában, úgyhogy ezek egy 
újabb lemezre archiválhatók. 


Hozzáadás az archívumlistához 

e Írja be az archiválandó videorészlet kezdési és befejezési dátumát és 
időpontját. Válassza a Hozzáadás az archívumlistához parancsot 
(vagy nyomja meg az F2 gombot), ha a részletet fel kívánja venni a 
listára. A megadott időközön belül az összes kamera felvétele kijelölve 
jelenik meg. 


>>> Véglegesítés 


>F N. 


. A Véglegesítés listában válassza az Igen választ, ha az archiválást 
követően véglegesíteni kívánja a lemezt. 

e Ha egy lemez nincs véglegesítve, akkor több archiválási 
munkamenetben is használható. Ha véglegesítve van, akkor a régebbi 
CD-lejátszók olvashatják, de újabb munkamenetben újabb felvételek 
többé már nem írhatók rá. 


ÉDETT FELVÉTELEK 


Álljon rá a listában egy védett felvételre, és nyomja meg a Választás gombot 
a felvétel lejátszásához. 


Nyomja meg az Esc gombot a lejátszás leállításához és a listába való 
visszatéréshez. 

Az automatikus védelemmel ellátott felvételeket a listában ! jelzi. 

A felvétel védettségének megszüntetéséhez álljon rá a listában a felvételre, és 
nyomja meg az F2 gombot. A védelem eltávolítása előtt, ha a készülék úgy 
van beállítva, meg kell adnia a jelszót, majd megerősíteni azt a felvétel 
védettségének feloldásához. 

Válassza a Hozzáadás az archívumlistához parancsot (vagy nyomja 
meg az F1 gombot) a védett felvételnek az archívumlistába való felvételéhez. 
Az archiválandó felvételeket , A" betű jelöli. 
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55 HITELESSÉGVIZSGÁLAT 
e Ez a vizsgálat azt ellenőrzi, hogy a videoképek és a hozzájuk tartozó adatok 
nem kerültek-e módosításra. 
e Válassza ki azt az időtartamot, amelyen belül futtatni kívánja a 
hitelességvizsgáló műveletet. A művelet alapértelmezett értékekként ehhez a 
rendelkezésre álló legkorábbi és legkésőbbi felvételek idejét használja. 


>>> Tároló állapota 
e OK, ha minden rendben van. 
e Hiba, ha valamilyen oknál fogva a lemez nem müködik helyesen. 
. Hiba - konfigurálja újra a tárolót, ha a lemez nem része a 
lemezkészletnek, vagy üres. 
e SCSI keveredés: ID-t X-re változtatni, ahol az X az elvárt 


e Nyomja meg az Esc gombot a vizsgálat megszakításához. SCSI ID, ezért meg kell változtatni a SCSI ID számát. 
e Vizsgálat közben az előlap mindegyik gombjának le van tiltva a használata. e Nem található, ha nincs csatlakoztatva a lemez. 
e Haa vizsgálat eredménye Nem hiteles, akkor megjelenik a meghamisított e Nem használt, ha érvényes, de használaton kívüli lemez található 
videofelvétel dátuma és ideje. (letiltott). 
>> FELVÉTEL LEÁLLÍTÁSA >> VIDEÓ TÖRLÉSE 
e Állítsa be azt az időtartamot, amelyre átmenetileg le akarja állítani a felvételt. e. Egy befejezési dátum és idő megadásával, majd a törlésre vonatkozó parancs 
, A beállítható leghosszabb időtartam 1 óra. kiadásával törölhet videofelvételeket. 
e A számolás visszafelé történik nulláig. . A megadott dátum és idő előtti összes nem védett felvétel törlődik. A törlési 
e A felvétel megszakításának idején nem kerül sor riasztások rögzítésére. szándékot meg kell erősíteni. 
e A felvételek megszakításának ténye mindig bekerül az előzménylistába. s — A védett felvételek nem törlődnek. 


e A megszakítás időtartamának letelte után automatikusan elindul a felvétel. 


>> LEMEZ TÖRLÉSE 
>> TÁROLÓ BEÁLLÍTÁSA e A lemezen lévő összes videofelvételt törli. 
B; A Tároló beállítása a belső ésa külső tárolóeszközökről ad áttekintést. . A törlési szándékot meg kell erősíteni. 
e A rendelkezésre álló teljes lemezterület nagysága GB-okban jelenik meg. 
e Alapértelmezés szerint az újonnan csatlakoztatott lemezek le vannak tiltva. 
e Válassza meg azt a tárolóeszközt amelyet engedélyezni vagy tiltani kíván. A 
lemezkonfiguráció megváltoztatásakor az összes felvett videó megsemmisül. 
Ha a műveletet az Igen válasszal folytatja, akkor az összes videofelvétel 
törlődik. 
e Válassza a Tároló állapota lehetőséget az összes belső és külső lemez 
állapotának áttekintéséhez. 
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IDő / DÁTUM > NÉZETBEÁLLÍTÁSOK 


CEŐMENÜ A Nézetbeállítások menüben az egyes kamerák megjelenítési módjai állíthatók be. 


Az egymás után megjelenítendő kamerák sorrendje és a megjelenítés időtartama is 
megadható. Válassza a Monitorok konfigurálása almenüt a monitorok 


IDŐ / DÁTUM 


IDŐZÓNA GMT +01:00 NYUGAT-EURÓPA ; Duny SN 
6 ; Ede megjelenítésének beállításához. 

IDŐFORMÁTUM 24 ÓRÁS 

DÁTUMFORMÁTUM ÉÉÉÉ-HH-NN SÉZETEZÁLLÍTÁSOK 

DATUM 20020071 KAMERA BEÁLLÍTÁSA > 

SZINKRONIZÁLÁS 3 SOROZATOK ző 
MONITOROK KONFIGURÁLÁSA > 

NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS IGEN 

KEZDŐ DÁTUM/ IDŐPONT MÁRC, UTOLSÓ VAS 02:00 >> KAMERA BEALLITASA 

ZÁRÓ DÁTUM/IDŐPONT SZEPT, UTOLSÓ VAS 03:00 Válassza a Kamera beállítása menüt azon almenükbe való belépéshez, 

ELTOLÓDÁS 01:00 amelyekben megadhatja a kamerák nevét, továbbá zárolhat és vezérelhet kamerákat. 


e Válasszon ki egy időzónát a listából. (A nyári időszámítás beállítása ennek 
megfelelően változik.) 

e Írja be az aktuális időt és dátumot. 

e Válassza vagy a 12 órás, vagy a 24 órás időformátumot. 

e Válasszon egyet a három dátumformátum közül: az egyikben a hónapok (HH), 
a másikban a napok (NN), a harmadikban pedig az évszám (ÉÉÉÉ) áll elöl. 

e A Nyári időszámítás tételnél állítsa be az Igen választ az automatikus 
átkapcsolás engedélyezéséhez. Írja be mindkét átkapcsolás napját, hónapját és 


>>> Kamera neve 
e A készülék valamelyik kameragombjának megnyomásával válasszon ki 
egy kamerát. A kamera száma a készülék hátoldalán lévő azon 
csatlakozónak a száma, amelyhez a kamera csatlakoztatta. 
e Adja meg a kiválasztott kamera nevét. A név legfeljebb 16 karakter 
hosszúságú lehet. 


idejét, valamint az eltolódást, ha az eltér az időzónájához kapcsolódó >>> Kamera zárolása 
adatoktól. e A zárolt kamerák a normál használat során láthatatlanok maradnak. 
e Pipálja ki a zárolni kívánt kamera számát, vagy nyomjon meg egy 
55 SZINKRONIZÁLÁS kameragombot a készüléken a kamera zárolásához vagy zárolás 
e A Szinkronizálás funkcióval érheti el, hogy a készülék óráját a hálózat órája megszüntetéséhez. 
állítsa be. (A szinkronizálás csak akkor használható, ha a Divar egység ideje e Lépjen be a Jelszó beállítása almenübe, és írjon be egy 
7,5 percnél nagyobb mértékben nem tér el a kiszolgáló idejétől.) Írja be a 4 számjegyből álló jelszót a kamerazároló menü elérésének 
hálózati időkiszolgáló IP-címét. korlátozásához. 
e Az összes többi csatlakoztatott egység idejét és dátumát minden egyes órában 
automatikusan szinkronizálja a DVR ID 1 eszközt tartalmazó egység ideje és >>> Kameravezérlés 
dátuma. e Az Automatikus kamerakontraszt tételhez válassza az Be 


beállítást, ha azt szeretné, hogy a rendszer automatikusan állítsa be 
minden egyes kamera kontrasztját. 

e . Ha az Automatikus kamerakontraszt tételhez az Ki beállítást 
választja, akkor beléphet a Kontraszt állítása almenübe. 
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Kontraszt állítása 

e Válassza ki a kamerát a menüben, vagy nyomja meg a készüléken 
a kamera gombját. Megjelenik a kiválasztott kamera képe. 

e Állítsa be a -100 és +100 közötti tartományban a kézi erősítés mértékét a 
kontraszt állításához. 

e Az alapértelmezett érték (0) beállításához nyomja meg az F1 gombot. 


EZÉRELHETŐ KAMERA 


A kameraszám alatti , pipa" jelzi, hogy a kamera távolról vezérelhető a 
Vezérlőközpont alkalmazással. 

Nyomja meg a készüléken egy kamera gombját, hogy vezérelhetővé vagy 
vezérelhetetlenné tegye a kamerát. 

Alapbeállítás szerint az összes kamera vezérelhető. 


>> BILINX KAMERÁK 


Ez a jelölés csak akkor látható, ha az Ön Divar készüléke Divar Bilinx 
változat. 

A kamera száma alatt látható pipa jelzi a Bilinx vezérlés bekapcsolt állapotát. 
Egy adott kamera Bilinx vezérlést a készülék megfelelő kameragombjának 
megnyomásával kapcsolhatja ki vagy be. 

Alapértelmezés szerint a Bilinx minden kamera esetében bekapcsolt 
állapotban van. 

Ha egy Bilinx kamera több Divar készülékhez is csatlakozik, csak 
egy Divar készülék esetén lehetséges a Bilinx engedélyezése! 


>> SOROZATOK 


A sorozat azt a sorrendet jelenti, amelyben a kamerák az A és a B monitoron a teljes 
képernyős lista menüjében megadottak szerint megjelennek. 


Adja meg az egyes képeknek a képernyőn maradásának az idejét úgy, hogy 
mindegyik monitorhoz beállítja a megtartási időt. 

A megtartási idő 1 és 60 másodperc közé állítható be. Az alapbeállítás szerinti 
idő 5 másodperc. 


A 
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Az A monitor teljes képernyős listája 

e A sorozatlista azt a sorrendet mutatja, amelyben a kamera képei teljes 
képernyős módban megjelenítésre kerülnek (csak a Vezérlőközpont 1. 
verziójánál). 

e A nyílgombok segítségével jelöljön ki egy pozíciót a listában. Nyomja 
meg a készülék egyik kameragombját a kamera számának a listába való 
felvételéhez. 

e Nyomja meg az F2 gombot a lista további részének törléséhez. 

e Nyomja meg az F1 gombot az összes alapértelmezett érték 
visszaállításához. Ekkor a csatlakoztatott kamerák növekvő sorrendben 
kerülnek be a listába. 


555 A B monitor teljes képernyős listája 


e A sorozatlista azt a sorrendet mutatja, amelyben a kamera képei teljes 
képernyős módban megjelenítésre kerülnek (csak a Vezérlőközpont 1. 
verziójánál). 

e A nyílgombok segítségével jelöljön ki egy pozíciót a listában. Nyomja 
meg a készülék egyik kameragombját a kamera számának a listába való 
felvételéhez. 

e Nyomja meg az F2 gombot a lista további részének törléséhez. 

e Nyomja meg az F1 gombot az összes alapértelmezett érték 
visszaállításához. Ekkor a csatlakoztatott kamerák növekvő sorrendben 
kerülnek be a listába. 


>> MONITOROK KONFIGURÁLÁSA 


Ahhoz, hogy megjelenjenek a kamerák nevei, valamint a dátum és az idő egy 
monitoron, válassza ezekhez a tételekhez a Be értéket. 

A Mozgás megjelenítése tételhez válassza a Be értéket, ha rá szeretné 
irányítani a figyelmet a kijelölt zónákban előforduló bármilyen mozgásra. 
Válassza ki a szöveg helyét (felül vagy alul, és finombeállítás +11/-11 között). 
Válassza ki a szöveg fényerejét. Válassza ki a kiemelt kamerák szegélyének 
fényerejét a rendelkezésre álló négy érték közül. 

Ha azt szeretné, hogy egy riasztás vagy esemény bekövetkezésekor 
automatikusan bezáródjon a menü, akkor az Riasztáskor kilépés a 
menüből tételhez válassza az Igen beállítást. 

A menü 5 perc eltelte után bezáródik, ha a Menü időtúllépése tételhez az 
Be beállítást választja. 
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>>> Osztott képes nézetmódok RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK 
e A készülék Osztott képes gombjának megnyomásával ciklikusan Lépjen be a Rendszerbeállítások menübe, hogy hozzáférjen a rendszer 
végiglépdelhet az összes engedélyezett osztott képes nézetmódon. konfigurálásához használható tételekhez. 


e Az Osztott képes gomb megnyomásakor csak azokat a nézetmódokat 


engedélyezze, amelyeket valóban használni is akar. C ER 


e A rendelkezésre álló osztott képes nézetmódok a csatlakoztatott RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK 
kamerák számától és a Divar modelljétől függnek. SE ANEO 
GYORSTELEPÍTÉS > 
>>> ATM/POS (hidat és licencet igény 4) : ; : a FELYÉTEL BEÁLLÍTÁSA s 
. Az ATM/POS adatok csak az A monitoron, és csak teljes képernyős A ZS SALE SÁSTÓ r 
módban tekinthetők meg. 7 RN 
e Adja meg a szöveg helyét, időtartamát, fényerejét és betűméretét az e E E e ASS ú 
ATM/POS adatok megjelenítéséhez. EILÖVZMLTOSZNANEALÓ BEALLITASA 4 
e  Élőképes vagy lejátszás módban nyomja meg az aktuális kamera HELAL JULSZAYAK 2 
gombját az ATM/POS adatok megjelenítésének be- vagy CSATLAKOZÁS > 
kikapcsolásához. LICENCE > 
BEMENETI ÉS KIMENETI ÉRINTKEZŐK > 
GYÁRI ÉRTÉKEK 


e Válassza ki a listából a menük nyelvét. 

e Válassza a Gyorstelepítés tételt a rendszer gyors telepítéséhez. 
A gyorstelepítő menüt a 2. fejezet mutatja be. 

e Haa Gyári alapértékek tételt választja, akkor a menürendszerben az összes 
beállítás a gyári alapbeállításra lesz visszaállítva. 


>> FELVÉTEL BEÁLLÍTÁSA 
e Folyamatos módban a felvételek felülíródnak, ha a lemez betelik. A legrégebbi 
felvételekhez legfeljebb 15 hetes felülírási védelmet állíthat be. 
e Lineáris módban, ha a lemez megtelt, először figyelmeztetés következik, majd 
a rögzítés leáll. A régebbi felvételeket kézzel kell törölni. 
e Állítsa be az Esemény előtti idő tételt, hogy a felvétel a riasztás aktiválása 
előtt elkezdődjön. A leghosszabb beállítható időtartam 30 másodperc. 
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555 Lemez megtelt riasztás beállítása 


e Adja meg százalékban a foglalt lemezterületnek azt a nagyságát, 
amelynél meg kell jelennie a lemez megtelésére figyelmeztető 
üzenetnek. 

e Adja meg percekben azt a lemez megtelése előtti időt, amelynél 
generálni kell a lemez megtelésére figyelmeztető riasztást. 

e Adja meg annak a kimeneti relének a számát, amelyiknek be kell 
kapcsolnia, amikor generálódik a lemez megtelését jelző riasztás. 

e Engedélyezze a sziréna megszólalását, amikor generálódik a lemez 
megtelését jelző riasztás. 


55 LEJÁTSZÁS BEÁLLÍTÁSA 


A Lejátszás beállítása listában letilthatja adott kamerák felvételeinek 
meghatározott idő utáni lejátszását. 


Választhat a Nincs tiltás, 1 - 7 nap, 14 nap, 21 nap, 28 nap és 31 nap értékek 
közül. Amikor a meghatározott időtartam eltelt, a kamera a megadottnál 
régebbi felvételei nem játszhatóak vissza. 


>27 ES 


EMÉNYBEÁLLÍTÁS 


Lépjen be az Eseménybeállítás menübe, hogy meghatározza, miként reagáljon a 
megjelenítés egy riasztási bemenet, mozgásérzékelés vagy képvesztés esetén. 


A Riasztás megtartási ideje tételnél válassza meg azt az időtartamot, 
ameddig a kimeneti relének és a szirénának aktívnak kell maradnia a 
bekapcsolásukat követően. 

Az Indítójel megtartási ideje tételnél válassza meg azt az időtartamot, 
ameddig a kiváltott nézetmódnak bekapcsolva kell maradnia a bekapcsolását 
követően. 

A Követés tételnél megadott érték a szirénát, a relét vagy a nézetet csak 
annyi időre kapcsolja be, ameddig fennáll az esemény. 


>>> Bemenetek beállítása 


e Az alapértelmezett bemeneti beállítások visszaállításához válassza a 
Bemeneti beállítások törlése tételt. 

e Lépjen be a Monitorkijelzés almenübe, hogy megválassza a 
megjelenítendő kamerákat és a nézetmódot arra az esetre, ha aktívvá 
válik egy bemenet. 

e Válassza meg az aktiválandó kimeneti relé számát arra az esetre, ha 
aktívvá válik egy riasztási bemenet. 
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e  Engedélyezze a sziréna megszólalását arra az esetre, ha aktívvá válik a 
riasztási bemenet. 

e A Bemeneti név almenüben a 16 Divar bemenet mindegyikéhez egy- 
egy nevet rendelhet. 

e Ha az RS232 porthoz bekapcsolt riasztóközpont is van csatlakoztatva, a 
Riasztóbemenet hozzárendelése almenüben a 16 Divar 
bemenethez a riasztóközpont riasztásait társíthatja. 

e Az Automatikus védelem almenüben állíthatja be meghatározott 
bemenetek által indított felvételek automatikus védelmét. 


Megjelenítés az A monitoron 

e Válassza ki annak a bemenetnek a számát (1 és16 között), amelyikhez 
be szeretné állítani a nézetmódot. 

e Ha vezérelhető kamerái vannak, akkor állítson be egy kameraszámot és 
egy előbeállítási számot. A megadott kamera erre a pozícióra fog 
kerülni, ha aktívvá válik a megadott számú bemenet. 

e Válasszon nézetmódot. Csak az engedélyezett nézetmódok választhatók 
ki. 

e Haa teljes képernyős vagy a négyképes nézetmódot választotta, akkor 
válassza ki a megjelenítendő kamerákat. 


Megjelenítés a B monitoron 

e Válassza ki annak a bemenetnek a számát (1 és16 között), amelyikhez 
be szeretné állítani a nézetmódot. 

e Ha vezérelhető kamerái vannak, akkor állítson be egy kameraszámot és 
egy előpozíciós számot. A megadott kamera erre a pozícióra fog kerülni, 
ha aktívvá válik a megadott számú bemenet. 

e Válasszon ki legfeljebb 4, sorozatban megjelenítendő kamerát. 


Riasztóbemenet hozzárendelése 

e Ez csak akkor látszik, ha bekapcsolt riasztóközpont van csatlakoztatva. 

e Megjelenik a vezérlőpult típusa. 

e A 16 riasztóbemenet mindegyikéhez kiválaszthatja a fizikai Divar 
bemenetet (a fizikai bemenetek és a megfelelő riasztóbemenetek 
egymáshoz rendelése automatikusan megtörténik), vagy a vezérlőpult 
egyik bemenetét (1. riasztóközpont - 238. riasztóközpont). 
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Automatikus védelem 


Négy bemenet használható a felvételek automatikus védelmének 
bekapcsolására. 

Válassza ki ezeket a védelemkapcsoló-bemeneteket. Válassza a Nincs 
lehetőséget, ha nem kívánja alkalmazni az automatikus védelmet. 
Válassza ki az esemény előtti és utáni védendő időszak hosszát 

(1 - 60 perc). Ezek az értékek lesznek érvényben mind a négy bemenet 
esetében. 

Állítsa be, hogy a merevlemez tárolókapacitásának hány százalékát 
kívánja az automatikusan védett felvételek tárolására lefoglalni, 

és állítsa be, hogy miként viselkedjen a Divar készülék, ha eléri 

ezt a mértéket (csak figyelmeztessen, ne védje többé automatikusan a 
felvételeket vagy írja felül a legrégebbi automatikusan védett 
felvételeket). 


555 Mozgás beállítása 


Mozgásérzékelők kültéri használata esetén a fényviszonyok változása 
téves riasztást válthat ki. 

Az alapértelmezett mozgási beállítások visszaállításához válassza 

a Mozgásbeállítások törlése tételt. 

A Monitorkijelzés almenüben állíthatja be az egyes mozgásesemény 
bekövetkeztekor aktiválandó nézetmódokat és kamerákat. A Mozgási 


terület almenüben kameránként beállítható a terület és az érzékenység. 


Válassza meg az aktiválandó kimeneti relé számát arra az esetre, 
ha mozgás érzékelésére kerül sor. 
Engedélyezze a sziréna megszólalását bármilyen mozgás érzékelésekor. 


Megjelenítés az A monitoron 


Válassza ki annak a kamerának a számát, amelyik a mozgási eseményt 
generálja. 

Ha vezérelhető kamerái vannak, akkor állítson be egy kameraszámot és 
egy előpozíciós számot. A kiválasztott kamera (nem feltétlenül a 
vezérelhető kamera) mozgásdetektálása esetén a meghatározott kamera 
erre a helyzetre áll. 

Válasszon nézetmódot. Csak az engedélyezett nézetmódok választhatók 
ki. 

Ha a teljes képernyős vagy a négyképes nézetmódot választotta, akkor 
válassza ki a megjelenítendő kamerákat. 


>>> 
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Megjelenítés a B monitoron 


Válassza ki annak a kamerának a számát, amelyik a mozgási eseményt 
generálja. 

Ha vezérelhető kamerái vannak, akkor állítson be egy kameraszámot és 
egy előpozíciós számot. A kiválasztott kamera (nem feltétlenül a 
vezérelhető kamera) mozgásdetektálása esetén a meghatározott kamera 
erre a helyzetre áll. 

Válasszon ki legfeljebb 4, sorozatban megjelenítendő kamerát. 


Mozgási terület 


Válasszon egy kameraszámot. 

A mozgásjelző a kamera által a meghatározott területen érzékelt 
legnagyobb mozgás mértékét mutatja. Az F2 gomb megnyomásával ezt 
törölheti, ha a mozgásérzékelés ellenőrzését ismét el kívánja végezni. 
A nyílgombok segítségével úgy állítsa be az Indítójel szintje 
csúszkát, hogy éppen a kijelzett mozgásszint alatt legyen. 

Akkor kerül sor mozgásérzékelő jel generálására, ha a mozgási szint 
eléri a beállított kiváltó szintet. 


rkesztési terület 

Válassza ki a Mozgási terület tételt, hogy meghatározza azt a 
képterületet, amelyen a mozgást érzékelni kell. 

A nyílgombok segítségével mozoghat a rácsban. Nyomja meg az F1 
gombot egy mozgásfigyelésre kijelölt terület beszúrásához. Nyomja 
meg újra az F1 gombot a terület mentéséhez. Nyomja meg az Esc 
gombot a mentés nélküli kilépéshez és a rácsos kijelöléshez való 
visszatéréshez. 

Nyomja meg a Választás gombot a rácsból való kilépéshez. Az F2 gomb 
a mozgásfigyelésre kijelölt összes területet törli. 


Képvesztés beállítása 


Válassza ki azt a monitort, amelyiknek a képvesztést ki kell jeleznie. 
Adja meg annak a kimeneti relének a számát, amelyiknek aktívvá kell 
válnia egy képvesztés előfordulásakor. 

Engedélyezze a sziréna megszólalását egy képvesztés bekövetkezésekor. 
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>>AZ ELŐZMÉNYNAPLÓ BEÁLLÍTÁSA 
e Válassza az Igen választ azokhoz az eseményekhez, amelyeket naplózni 
kíván az eseményfájlban. 
e Az Előzmények törlése tétel választásakor a teljes előzménylista törlődik. 
e A tárolt videofelvételek dátumának és idejének változásai mindig naplózásra 
kerülnek, és ezeket sem letiltani, sem törölni nem lehet. 


>> HELYI JELSZAVAK 

e Állítsa be vagy módosítsa azt a jelszót, amely lehetővé teszi a lejátszási 
műveletek elérését. 

e Állítsa be vagy módosítsa azt a jelszót, amely lehetővé teszi a konfiguráló 
műveletek elérését. 

e A készülék előlapján lévő kameragombok (1 - 9) segítségével írjon be a 
megjelenő párbeszédablakba egy 4 számjegyből álló jelszót. 

e — Erősítse meg a jelszót azzal, hogy még egyszer újra beírja. 

e Nyomja meg az F2 gombot a jelszó védelmének feloldásához. 


55 CSATLAKOZÁS 

A Csatlakozás menüben találhatók azok a beállítások, amelyekkel meghatározható 
a készüléknek minden külső eszközzel vagy egy hálózattal szembeni viselkedése. 
Ugyancsak ebben a menüben érhetők el az olyan beállítások, amelyekkel több egység 
egymással való összekapcsolásának, valamint számítógépek kommunikációs 
portokon keresztüli csatlakoztatásának módja határozható meg. 


555 Billentyűzetre vonatkozó korlátozások 
e Összesen négy külső billentyűzet csatlakoztatható a készülékhez. 
e Ezek a billentyűzetek úgy állíthatók be, hogy vagy csak az A monitort, 
vagy csak a B monitort, mindkettőt, vagy egyiket se vezérelhessék. 


555 Hálózat beállítása 

e Válassza a DHCP tételhez az Igen beállítást, ha azt szeretné, hogy a 
hálózati kiszolgáló automatikusan rendeljen IP-címet, alhálózati 
maszkot és alapértelmezett átjárót a készülékhez. Az aktuális értékek 
megjelennek. 

e Írja be a Divar készüléknek a hálózatban használt nevét. 

e Írja be a fenti tételekhez a megfelelő értékeket, ha a DHCP tételnél a 
Nem beállítást választotta. Ha szükséges, módosítsa az alapértelmezett 
http port (80) értékét másik értékre. A MAC-cím csak olvasható. 


DP 
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Ha a Felfedezés tételhez az Engedélyezve lehetőség van beállítva, 
akkor a Vezérlőközpont automatikus kutatást végezhet, és elolvashatja a 
készülék IP-címét. 

Írja be az MBPS értékét a 0 és a 100 közötti tartományban a hálózati 
sávszélesség korlátozásához. 


Hálózat elérése 


A készüléket hálózaton keresztül összesen hat különböző felhasználó 
érheti el. 

A hozzáférés IP-címtartomány megadásával korlátozható. A használt 
tartomány általában a hálózat kialakításától függ. 

Válasszon egy felhasználói számot az illető távoli felhasználó 


erer 


felhasználó, és az ADMINISTRATOR név azonosítja. 


IP-tartomány 


Nyolc IP-tartomány adható meg a hozzáférések engedélyezéséhez. 
Egyetlen IP-cím meghatározásához adja meg ugyanazt a kezdő- és 
végcímet. IP-címtartomány meghatározásához adjon meg különböző 
kezdő- és végcímet. 

A fel/le nyílgombokkal álljon rá egy IP-bejegyzésre. Nyomja meg a 
Választás gombot a bejegyzések szerkesztéséhez. Nyomja meg az F1 
gombot az alapértelmezett értékek beállításához 

(000.000.000.000 - 255.255.255.255). 


Felhasználók listája 


Minden felhasználó számára adjon egy legfeljebb 16 karakter 
hosszúságú nevet. Adjon meg egy legfeljebb 12 jegyű jelszót. 

A Felhasználói jogok tételhez állítsa be az Élő lehetőséget, ha csak 
az élő videofelvételekre szeretné korlátozni a megtekintési jogokat. 

A Kamera zárolása almenüben válassza ki azokat a kamerákat, 
amelyeket elérhetetlenné kíván tenni az adott felhasználó számára. 
Állítsa be a kamerasorrend listáját és a megtartási időt (3 - 59 
másodperc) a távoli néző számára. Alapértelmezés szerint a listában az 
összes csatlakoztatott kamera szerepel. 

Állítsa be a Kameravezérlés tételt, ha engedélyezni szeretné a 
vezérelhető kamerák távolról történő vezérlését. 
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555 A rendszer bővítése 


POS 


pa 


e Ha több készülék van egymással összekapcsolva, akkor adjon minden 
egyes készüléknek egy egyedi azonosító számot (1-től 30-ig). 

e Írja be az első kameraszámot (1 - 999) eltolási értékként a különböző 
Divar készülékek kameraszámaihoz képest. 

e Csak az alapértelmezett kameraazonosító számok (1. kamera, 2. kamera 
stb.) használhatók eltolási értékként. 


COM-port 

e A COM port egy RS232 soros port, mely elsősorban számítógép vagy 
riasztóközpont csatlakoztatására alkalmas. 

e A paraméterek többsége rögzített. Válassza meg a megfelelő baud-rátát. 


ATM/POS beállítás (hidat és licencet igényel) 

e A készülékhez csatlakoztatott ATM/POS hidak listájában megjelennek 
az IP-címek és a kapcsolatok állapota. 

e A nyílgombok segítségével álljon rá egy hídra, és válassza ki, hogy 
megnyíljon az illető híd terminálkonfiguráló menüje. 


Terminál beállítása 

e Szükség esetén szerkessze a kiválasztott híd IP-címét. 

e A hídhoz csatlakoztatott összes terminál neve megjelenik a hozzájuk 
társított kamerákkal együtt. Csak azon terminálok adatai kerülnek 
tárolásra, amelyekhez tartozik kijelölt kamera. 

e A nyílgombok segítségével álljon rá egy terminálra, és válassza ki, hogy 
megnyíljon a rendelkezésre álló kamerák listája. Válassza ki a 
terminálhoz rendelni kívánt kamerát. Egy kamera nem rendelhető két 
terminálhoz. Egy terminálhoz csak egy kamera rendelhető. 

e Nyomja meg az F1 gombot az összes kamera-hozzárendelés 
megszüntetéséhez. 


>> LICENCEK 


Írja be minden további megvásárolt licenc kulcsát a kapott kulcsnak pontosan 
megfelelően. 

A menü képernyőjének alsó részén látható a MAC-cím és a telepített licencek 
leírása. 
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>> BEMENETI 


ÉS KIMENETI ÉRINTKEZŐK 

A bemenő és kimeneti relék érintkezői alapértelmezés szerint normál esetben 
nyitott (N/O) érintkezők. 

Tegyen egy „pipát” azon relé alatti négyzetbe, amelynek az érintkezőit normál 
esetben zárt (N/C) érintkezőkként szeretné beállítani. 

Nyomjon meg egy kameragombot a pipa elhelyezéséhez vagy törléséhez. 


PROFILOK > 


Hat különböző profil tárolható. Ezek a profilok bemeneti kapcsolóval vagy dátum és 
idő szerint aktiválhatóak. A profilok adatok rögzítéséhez, események kezeléséhez és 
hozzáérés korlátozásához tartalmaznak konfigurációs beállításokat. Lehetősége van 
olyan naptár meghatározására, amely automatikusan kiválasztja a profilokat. A 
profilok például nappalra, éjszakára, hétvégékre vagy ünnepnapokra konfigurálhatók. 


PROFILOK 
JELENLEG AKTÍV j 
NAPTÁR BEÁLLÍTÁSA z 
PROFIL FELÜLÍRÁSA 3 
PROFILKEZELŐ S 
A RENDSZER VISELKEDÉSE > 
>> NAPTÁR BEÁLLÍTÁSA 


DPR 


A profilok használatának alapja olyan naptár, amely egy hetet fog át. Ez a 
naptár aztán az összes további hétre ismétlődik. 

A profilokban egy hét minden egyes napja 15 perces időszakokra osztható fel. 
Kivételes napok beprogramozásával speciális napokat és ünnepnapokat 
illetően megváltoztathatók a profilok. 


A naptár szerkesztése 

e A Naptár szerkesztése menü a profil azonosítószámát mutatja egy 
24 órás időszakban (0-tól 23 óráig). Minden óra négy 15 perces 
időszakra van osztva. 

e A hét további napjainak megtekintéséhez használja a balra/jobbra 
nyílgombokat. 

e Válassza a Bejegyzés hozzáadása tételt a naptárbeosztás 
szerkesztéséhez. 
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Bejegyzés hozzáadása 

e Válassza ki a profil nevét, a kezdési és a befejezési időt és azokat a 
napokat, amelyeken aktívvá akarja tenni a profilt. 

e Bármelyik napon belül összesen csak ötször változhat meg a profil. 

e Válassza ki az óra értékét 0 és 23 között. Válassza ki a perc értékét, mely 
0, 15, 30 vagy 45 lehet. 

e Ha a kezdési idő a befejezési idő utánra esik, akkor a profil a befejezési 
időtől kezdődően a következő nap kezdési idejéig lesz aktív. 


>>> Kivételes napok 


e  Összese 32 olyan kivételes nap állítható be, amelyek felülírják a 
naptárbeosztást. 

e A fel/le nyílgombokkal álljon rá egy kivételes napra, és nyomja meg a 
Választás gombot a szerkesztés megkezdéséhez. Adja meg a kezdő 
dátumot és időpontot, az időtartamot és a profil nevét. 

e Nyomja meg az F2 gombot egy bejegyzés tartalmának törléséhez. 


55 PROFIL FELÜLÍRÁSA 


Válasszon másik profilt, hogy kézzel felülírhassa az aktív profilt egy átmeneti 
időszakra. 

Állítsa be az aktív profil felülírásának időtartamát. Legfeljebb 24 órát adhat 
meg. Ha Mindig értékre állítja, a naptár teljesen figyelmen kívül marad. Ha 
a nulla értéket választja, akkor ezzel a felülírási lehetőséget tiltja le. 


>> PROFILKEZELŐ 


A Profilkezelő az ütemezett és az aktív profilokat sorolja fel. 

A Profilfelülíró bemenetek almenüben a profilváltó bemenetek beállítása 
lehetséges. 

A Profilnevek almenüben nevek rendelhetők a hat különböző profilhoz. 

A Kamera előbeállítása profilváltás esetén almenüben állítható be a 
négy irányítható kamera előre meghatározott helyzete arra az esetre, ha egy 
profil átkapcsol egy másik profilra. 
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>>> Profilt felülíró bemenetek 


e Hat bemenet állítható be egy profil kiválasztásához. 

e A naptár és a kivételes napok által meghatározott aktív profilt mindaddig 
felülírja a választott bemenet, amíg aktív a bemenet. 

e Más célokra használt bemenetek nem használhatók profil 
megválasztására. 

e — Üresre állíthat egy bejegyzést, ha kiválasztja, majd megnyomja az F2 
gombot. 


>>> Profilnevek 


. Válasszon ki egy profilt. Írjon be egy 4 karakternél nem hosszabb, 
értelmes nevet a profilhoz. 


>>> Kamera előbeállítása profilváltás esetén 


>> A RENDSZER VISELKEDÉSE 


e A profilváltásra négy irányítható kamera készíthető fel. 

e Adja meg az egyes kamerák számára a profil aktiválásakor kapcsolandó 
előbeállítás számát (PP00 - PP99). Ha nem kívánja ezt alkalmazni, 
válassza a Nincs lehetőséget. 


Lépjen be a Rendszer viselkedése menübe, ahol az események kezelését, 
a felvételek beállítását és a hozzáférések korlátozását konfigurálhatja a hat 
profil mindegyikéhez. 

Az egyik profil beállításait másik profilra is átmásolhatja a Rendszer 
viselkedésének másolása almenüben. 


>>> Események kezelés 


e Válassza ki azt a profilt, amelyhez konfigurálni szeretné az események 
kezelését. 

e Álljon a módosítani kívánt sorra. A kameragombokkal válasszon 
bemenetet vagy kamerát. Nyomja meg a Választás gombot a választás 
engedélyezéséhez vagy tiltásához. Egy , pipa" jelzi az engedélyezett 
állapotot. 

e Az engedélyezett kiválasztott elemek indítójelként működnek. 

Ha riasztás van kijelölve, a kijelölés riasztásként működik. 
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555 Kimenetek kezelés 


Válassza ki azt a profilt, amelyhez konfigurálni szeretné a kimentek 
kezelését. 

Válassza ki azoknak a kimeneti reléknek a számát, amelyeket aktiválni 
kell, ha egy engedélyezett esemény aktívvá válik a kiválasztott 
profilban. 

Engedélyezze a sziréna megszólalását, ha egy engedélyezett esemény 
aktívvá válik a kiválasztott profilban. 


>>> A 


felvétel beállítása 

Három almenüben végezhető el a hat profil mindegyikéhez a felvétel 
beállítása. A Normál almenü a normál, riasztási és mozgási események 
nélküli körülményekhez használható. A Bemenet almenü bemeneti 
változásokra érvényes. A Mozgás almenü mozgáseseményekre 
vonatkozik. 

A lista áttekintést ad azokról a bemenetekről és mozgásokról, amelyek 
bármelyik profilban használhatók. A , pipa" a használatban lévőséget 
jelenti. 


Normál 


Válassza ki a profilt. A Szabad IPS tételnél a fennmaradó IPS 
kapacitás jelenik meg. 

NTSC szabvány használatakor a másodpercenként rögzíthető képek 
száma (IPS) 60, míg PAL szabvány használatakor 50. Kameránként 
legalább 1 IPS mindig le van foglalva az előriasztási felvételhez és a 
hálózati megjelenítéshez. 

Állítsa be az egyes kamerák felvételi sebességét és minőségi szintjét. A 
minőség normál, közepes vagy magas lehet. 

Az IPS sebesség értéktartománya PAL rendszerben a Soha, a 0, az 1/10 
(1 kép minden 10 másodpercben) egészen 25 IPS-ig. 

Az IPS sebesség értéktartománya NTSC rendszerben a Soha, a 0, az 1/ 
10 egészen 30 IPS-ig. 

Válassza a SOHA sebességértéket, ha semmit sem kell felvennie a 
kamerának. Ekkor nem kerül sor riasztás előtti rögzítésre, és nem is 
látható a kamera a hálózaton keresztül. ATM/POS adatok sem kerülnek 
rögzítésre. 


2P 
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Bemenet 


A bemenetek mindegyike az aktiválásakor összesen négy kamera 
normál felvételi viselkedését képes maximum 120 másodperces 
időtartamra megváltoztatni. 

Válassza ki a profilt. Válassza ki a bemenet számát. 

Válassza ki azokat a kamerákat, amelyek felvételi viselkedésének meg 
kell változnia. Állítsa be az egyes kamerák felvételi sebességét és 
minőségi szintjét. Ha négynél kevesebb kamerát akar használni, a 
Nincs értéket adja meg a kamera nevénél. 

IPS sávszélesség felszabadítása érdekében a riasztásra nem beállított 
kamerák felvételi sebessége a kijelzett IPS számra korlátozódik. 


Mozgás 


A mozgási bemenetek mindegyike az aktiválásakor összesen négy 
kamera normál felvételi viselkedését képes maximum 120 másodperces 
időtartamra megváltoztatni. 

Válassza ki a profilt. Válassza ki a mozgásérzékelő kamera számát. 
Válassza ki azokat a kamerákat, amelyek felvételi viselkedésének meg 
kell változnia. Állítsa be az egyes kamerák felvételi sebességét és 
minőségi szintjét. Ha négynél kevesebb kamerát akar használni, a 
Nincs értéket adja meg a kamera nevénél. 

IPS sávszélesség felszabadítása érdekében a riasztásra nem beállított 
kamerák felvételi sebessége a kijelzett IPS számra korlátozódik. 


Hozzáférési korlátozások 


A hat profil mindegyikéhez korlátozások állíthatók be a távoli 
hozzáférést illetően. 

Válassza ki a profilt. Válassza meg, hogy engedélyezi-e a helyi 
lejátszást. 

Válassza meg, hogy mely távoli felhasználók számára engedélyezi 
a hozzáférést, és melyek számára nem. 

Az 1. számú távoli felhasználónak, a rendszergazdának mindig 
van hozzáférési joga. 


>>> A rendszer viselkedésének másolása 


Az egyik profil beállításainak másik profilra történő másolásához írja be 
először a forrás profil számát, majd írja be a cél profil számát, és 
válassza a Másolás most parancsot. 
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FEJEZET 6 A Konfiguráló eszköz 
használata 


A Konfiguráló eszköz olyan számítógépes alkalmazás, amely gyorsabbá és 
egyszerűbbé teszi a készülék telepítését és konfigurálását. A Konfiguráló eszköz 
olyan számítógépen futtatható, amely vagy közvetlenül, egy RS232 soros porton, 
vagy egy Ethernet alapú hálózaton keresztül kapcsolódik a Divar készülékhez. 


Bár magának a Divar készüléknek a képernyőn megjeleníthető menüin keresztül is 
minden beállítás elvégezhető, a Konfiguráló eszköz a konfigurálás rendkívül 
felhasználóbarát változatát kínálja. Lehetővé teszi például a beállításoknak a 
számítógép merevlemezén való tárolását. Ezek a beállítások a későbbiekben 
behívhatók, és más készülékek konfigurálásához használhatók. 
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Az első lépések 


Ahhoz, hogy a Konfiguráló eszköz segítségével beállításokat lehessen végezni, a 
készüléket fizikailag össze kell kapcsolni a számítógéppel az RS232 konzolporton 
vagy egy hálózaton keresztül. A Konfiguráló eszköz alkalmazást előbb természetesen 
telepíteni kell a számítógépre. 


Rendszerkövetelmények 


Számítógép és operációs rendszer: 
PC vagy ezzel kompatibilis számítógép Windows 95, 
Windows 98, Windows Millennium, Windows NT 4.0 
(SP4), Windows 2000 vagy Windows XP operációs 
rendszerrel. 


A Konfiguráló eszköz alkalmazás futtatásához szükséges minimális 
követelmények: 

200 MHz Pentium MMX-szel (vagy egyenértékű) 
32 MB (az operációs rendszertől függően) 


e Processzor: 

e RAM memória: 
e Merevlemezes helyigény: 15 MB szabad 
e  Videorendszer: 800 x 600 képpont 16 bites színmélységgel 
Szabad RS232 port vagy 10/100-BaseT hálózati 
interfész 


e Csatlakozás: 


A Konfiguráló eszköz telepítése 


A Konfiguráló eszköz automatikusan települ a számítógépre a Vezérlőközpont 

alkalmazás telepítésekor. Az önálló telepítéséhez a következőképpen járjon el: 

1. Tegye be a CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába. 
5 Automatikusan elindul a telepítő program. 

2. Ha nem indul el automatikusan a telepítés, akkor keresse meg a CD-n a 
Setup.exe fájlt, és duplán kattintson rá. 

3. Járjon el a képernyőn megjelenő útmutatások szerint, és amikor megjelenik a 
telepítés elvégzésére vonatkozó kérdés, válassza a Konfiguráló eszköz 
alkalmazást. 
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A Konfiguráló eszköz indítása 


A Konfiguráló eszköz indítása attól függ, hogy miként kapcsolódik a készülék a 
számítógéphez: 

e  RS232 soros porton keresztül 

e hálózaton keresztül vagy 


" kapcsolódás nélkül (off-line) 


Soros kapcsolódás 

Ha a számítógép közvetlenül, az RS232 soros porton keresztül kapcsolódik a 
készülékhez, akkor kattintson duplán a számítógép ablakában lévő Konfiguráló 
eszköz ikonra a program elindításához. A DVR listában válassza a Soros 
kapcsolódás tételt. 


Hálózati kapcsolódás 

A Konfiguráló eszköz alkalmazásnak a Vezérlőközpont nélküli indításához kattintson 
duplán az ablakban lévő Konfiguráló eszköz ikonra. Másik lehetőségként kattintson a 
bal alsó sarokban lévő Start gombra, majd a Programok tételre ráállva válassza a 
Divar Konfiguráló eszköz programot. Végezze el a bejelentkezési műveletet. 


A Konfiguráló eszköz alkalmazásnak a Vezérlőközpont programon keresztüli 
indításához kattintson a Vezérlőközpont ablakában a Konfigurálás gombra. Először 
rendszergazdaként be kell jelentkeznie a Vezérlőközpont programba ahhoz, hogy 
ilyen módon megnyithassa a Konfiguráló eszköz alkalmazást. 


Kapcsolódás nélküli konfigurálás 

Ha a kapcsolódás nélküli konfigurálást választja a bejelentkezéshez, akkor saját 
magának kell kiválasztania a Divar változatát, modelljét, a videoszabványt és a 
csatlakoztatott kamerákat. 


Bosch Security Systems 


Divar 2 I Telepítési kézikönyv ] A Konfiguráló eszköz használata HU | 6-3 


Bejelentkezés 


Divar-lista szerkesztése 


Lista 


Ha önálló alkalmazásként indítja el a Konfiguráló eszköz alkalmazást hálózaton — 


keresztül, akkor megjelenik a Bejelentkezés ablak. (Kattintson a Mégse gombra, 
ha nem kíván bejelentkezni, hanem ki akar lépni az alkalmazásból.) 


a Bejelentkezés 


Részletek 


Divar kijelölése 


[Soros csatlakozás 


Teendők a hálózatban engedélyezett összes Divar készülék automatikus 
észleléséhez: 
1. Kattintson az Észlelés gombra. 
> Ahhoz, hogy észlelhető legyen egy Divar készülék, az illető készüléken 
engedélyezve kell lennie a Felfedezés beállításnak. 
2. Válassza ki a Divar készüléket, majd kattintson az OK gombra a kiválasztott 
készüléknek a listába történő felvételéhez. 


A Konfiguráló eszköz alkalmazás elő alkalommal történő indításakor üres Divar 
lista jelenik meg. Ezért előbb fel kell venni egy Divar készüléket a listába. Divar Divar készülék felvétele a listába: 
készülék felvételéhez vagy egy Divar bejegyzés módosításához kattintson a 1. 


Kattintson a Hozzáadás gombra. 
Szerkesztés 55 gombra (lásd a következő bekezdést). 


2. Írja be az új Divar készülék IP-címét vagy becenevét. 
5 A beírandó IP-cím magának a Divar készüléknek a Rendszerbeállítások/ 


A Divar lista módosítása Csatlakozás/Hálózat beállítási menüjében van beállítva. 
A Divar-lista szerkesztése ablakban lehetősége van arra, hogy felvegyen Divar 3. Írjon be egy nevet a Név mezőbe, vagy keresse vissza a Divar készülékből a 
készülékeket a listába, vagy töröljön készülékeket a listából. Visszakeresés a Divar készülékből négyzet bejelölésével. 


4. Kattintson a Hozzáadás gombra. 


Divar készülék törlése a listából: 
1. Jelölje ki a listában a törlendő Divar készüléket. 


2. Kattintson a Törlés gombra. 
> A kijelölt Divar készülék törlődik a listából. 
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Bejelentkezés 


A Konfiguráló eszköz alkalmazás indulásakor megjelenik a Bejelentkezés ablak. 
(Kattintson a Mégse gombra, ha nem kíván bejelentkezni, hanem ki akar lépni az 
alkalmazásból.) 


O Bejelentkezés 
Divar kijelölése 


Building 3 Divars 
@äCar park Divars 


Lépések adott Divar készülék vezérléséhez: 
1. Helyezzen el „pipa” jeleket azon Divar készülékek mellé, amelyeket vezérelni 
kiván. 

> Kattintson a Ld gombra, ha az összes felsorolt Divar készüléket, vagy ha egyiket 
sem kívánja kiválasztani. 

5 Ha definiálva van egy bejelentkezési csoport, akkor kiválaszthatja ezt a csoportot a 
csoportban lévő összes Divar készülékbe való bejelentkezéshez. 

2. Írja be a felhasználói nevét és jelszavát. 

5 A beírandó felhasználói név és jelszó magának a Divar készüléknek a 
Rendszerbeállítások/Csatlakozás/Hálózat beállítási menüjében található. 
Forduljon a rendszergazdához, ha nincs hozzáférési jogosultsága a készülékhez. 

5 Ha azt szeretné, hogy a rendszer emlékezzen a felhasználói nevére és jelszavára a 
Vezérlőközpont későbbi használata során, akkor jelölje be a Bejelentkezési 
adatok mentése négyzetet. 


3. Kattintson a Bejelentkezés gombra. 
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Felhasználók maximális száma 

Ha a Vezérlőközpont programban a felhasználói létszám maximális számát túllépik, 
akkor megnyílik egy erre vonatkozó ablak. A rendszergazda ezt az ablakot 
használhatja arra, hogy kizárjon egy felhasználót a felhasználók köréből. A listában az 
aktuálisan bejelentkezett összes felhasználó neve megjelenik. 

Felhasználó kizárása: 

1. Válasszon ki egy felhasználót a listából. 

2. Kattintson az Igen gombra. 


Eltérések a menüszerkezetben 


A Konfiguráló eszköz alkalmazáson keresztül hozzáférhet és használhatja a készülék 
menürendszerét. A menürendszer különböző tételeit az 5. fejezet ismertette. A tételek 
ugyan azonosak, de a menü szerkezete némileg eltér a Konfiguráló eszköz 
alkalmazásban: 


e "A Előzmények meni kikerült a menü fastruktúrájából, és most az Előzmények 
gomb megnyomásával érhető el. 

e "A Lemezkezelő almenü helyébe a Tároló beállítása menü lép a Konfiguráló 
eszköz menüjének fastruktúrájában. 

Az ablakos felület következtében a Konfiguráló eszköz alkalmazás egyes funkciók 

kiválasztását és szerkesztését illetően némileg eltér a magán a készüléken végezhető 

eljárásoktól. Így például a nyílgombok helyett görgetősávok használhatók, a 

mozgásterület kiválasztása egyszerűbb, és a Profilok menüben a naptár szerkesztése 

színes kódolást használ profiloknak a naptárba történő felvételéhez. Noha a 

Konfiguráló eszköz felhasználói felülete különböző, mégis intuitív, és semmiben sem 

változtatta meg a menük funkcióit. 
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A fő ablak bemutatása 


A Konfiguráló eszköz alkalmazás ablaka 3 táblára oszlik. A bal oldali táblában lévő 
gombok mindig elérhetők. Ezekre a gombokra kattintva megváltozik a középső tábla 
tartalma. A jobb oldali táblában lévő gombok vezérlőgombok, amelyek segítségével 
közvetlenül elvégezhetők különböző feladatok. 


» Konfiguráló eszköz - (Kapcsolat nélkül) 
ha [dő/dátum — Időldátum ——— 
Ér- Nézetbeállitások 
(H-Rendszerbeálltások 
ÉL Profilok 
1.-Tároló beállítása 


Szinkronizálás 


lálózati időkiszolg 


Nyári időszámítás 


GMT +00:00 GMT bd 
AE 
Ñi 


TE 
fuos Mf vasin zus foro a 
E E E E [7 


| — 1:00 


nel 2005-06-08 19:10:45 - Nincs kapcsolat a Divarral. S: 


Áttekintés gomb 


Kattintson az Áttekintés gombra =, hogy megtekintse a csatlakoztatott Divar 
készülék általános adatait. 
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Előzmények gomb 


Kattintson az Előzmények gombra Ý , hogy a középső táblában megjelenjen az 
események listája. A lista szűrhető, hogy csak a kívánt események jelenjenek meg 
benne. 


e Írja be azokat a dátum- és időértékeket, amelyekkel korlátozni szeretné az 
események előfordulási időtávját. 

e Törölje az olyan típusú események bejelölését, amelyeket nem kíván 
megtekinteni. 


Elsőként az utolsó esemény jelenik meg. Ha megváltozott egy dátum vagy idő, akkor 


az eredeti értékek is megjelennek. Nyomja meg a Továbbiak gombot további 
események megjelenítéséhez. 


Beállítások gomb 


Kattintson a Beállítások gombra a Divar készülék konfigurálását végző menü 
megjelenítéséhez. A középső táblában megjelenik a menü fastruktúrája és a 
kiválasztott almenü. 


A menüfa használata 

Ha a Beállítások gombra kattint JE, akkor a középső tábla bal oldalán megjelenik 
a menüfa. Ennek a fának a segítségével navigálhat a menürendszerben. 

e Kattintson a + jelre az ágak szerkezetének kibontásához. 

e Kattintson a - jelre az összevonásához. 

e Kattintson egy bejegyzésre az adott menütétel paramétereinek megjelenítéséhez. 
e Válassza ki a paraméterekhez rendelendő értékeket. 


e Az új értékek azonnal érvénybe lépnek. 
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Szerviz gomb 


Kattintson a Szerviz gombra H. hogy megjelenítse a diagnosztikai üzenetek 
listáját, és hozzáférjen a firmware frissítési funkciójához. Ez a funkció csak akkor 
érhető el, ha soros porton keresztül kapcsolódik a készülékhez. A funkció jelszóval 
védett. 


Súgó gomb 


A Súgó gombra kattintva bármikor segítséget kérhet. Ekkor megjelenik a súgó 
felbukkanó ablaka. 


Kijelentkezés gomb 


A Vezérlőközpont alkalmazásba való visszatéréshez vagy másik készülékbe történő 


bejelentkezéshez kattintson a Kijelentkezés gombra E. 
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A vezérlőgombok használata 


A fő ablak jobb oldali táblájában olyan gombok vannak, amelyek segítségével 
gyorsan elvégezhetők az általános feladatok: 


Import / Export 

A Konfiguráló eszköz alkalmazásban végzett összes beállítás a számítógép 
merevlemezén tárolt fájlba menthető. Tetszőleges számú fájl tárolható, csak 
mindegyiküknek más és más nevet kell adni. Az ezekben a fájlokban tárolt beállítások 
akár teljes egészében, akár részcsoportokban is visszatölthetők a Konfiguráló eszköz 
alkalmazásba. Ezek a fájlok szöveges formátumban tárolják a beállításokat, amelyek 
így egy egyszerű szövegszerkesztővel meg is tekinthetők, de ne módosítsa vagy 
szerkessze őket, mert ezzel használhatatlanná teszi a fájlokat. 


Import 


Kattintson az Import gombra egy beállításokat tároló fájl megnyitásához. 
A párbeszédablakban válassza ki a megnyitandó fájl helyét és nevét. 
Válassza ki a betöltendő beállítások csoportját, és kattintson az OK gombra. 


BUO NM o= 


A választott beállítások azonnal betöltődnek a készülékbe. 


Export 


Kattintson az Export gombra BH az aktuális beállítások fájlba mentéséhez. 

2. A párbeszédablakban válassza ki a mentés helyét, és adjon nevet a tárolandó 
fájlnak. 

3. Válassza ki a tárolandó beállítások csoportjait, és kattintson az OK gombra a 
beállítások mentéséhez. 


Többszörös letöltés 


Kattintson a Letöltés gombra E a hálózatban lévő azon Divar készülékek listájának 
megnyitásához, amelyekbe letöltheti a kiválasztott beállításokat. A listában válassza 
ki a frissítendő Divar készülékeket. 
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A beállítások finomítása 

Az Import, Export vagy a Letöltés parancs kiadásakor egy előugró ablakban 
lehetősége van beállítások adott csoportjainak kiválasztására. A Minden beállítás, 
Minden beállítás, kivéve vagy a Csak lehetőségek választásával meghatározhatja 


a lista összetételét. A lista finomításához kattintson a [eso ] tételre, és tegyen egy 
, pipát" a listába felveendő beállítások mellé. 


Frissítés 
Kattintson a Frissítés gombra H. ha csak az aktuális oldal beállításait kívánja 
frissíteni. 


Visszavonás / Mégis 


Ezekkel a gombokkal visszavonhatja a vagy megismételheti e az utolsó 
műveletet. Legfeljebb 100 művelet vonható vissza. 


Előző / Következő 


Az Előző / Következő gombok segítségével mozoghat a beállítások menüjében. 


Kattintson az Előző gombra a, ha vissza akar lépni az aktuális oldalt megelőző 
oldalra. 


Kattintson a Következő gombra a menürendszer következő oldalának 
megjelenítéséhez. 


Nyomtatás 

Ha az Áttekintés vagy a Előzmények az aktív oldal, akkor az oldal vagy a lista teljes 
tartalmát kinyomtathatja. 

1. Kattintson a Nyomtatás gombra "e az aktuális beállítások kinyomtatásához. 
2. Kattintson az OK gombra a nyomtatás elindításához. 
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Mentés 
Ha az Áttekintés vagy a Előzmények az aktív oldal, akkor az oldal vagy a lista teljes 
tartalmát fájlba mentheti. 


1. Kattintson a Mentés gombra az aktuális beállítások fájlba mentéséhez. 
2. A Mentés párbeszédablakba írja be a fájl nevét és a mentés helyét. 
3. Kattintson az OK gombra a mentés elindításához. 


Az adatokat szöveges fájl tárolja. 


Törlés 


Kattintson a Törlés gombra B. ha az aktív oldalon az összes beállítást az 
alapértelmezett értékére akarja visszaállítani. 
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FEJEZET 7 Menütételek 
alapértelmezett értékei 


A következő oldalakon látható táblázat a készülék menürendszerének tételeit sorolja 
fel a hozzájuk tartozó alapértelmezett értékekkel együtt. A jobb oldali oszlopban 
állnak a menütételek alapértelmezett értékei. Ezek az értékek állnak vissza akkor, ha a 
Rendszerbeállítások menüben a Gyári alapértékek tételt választja. 
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1. szint 2. szint 3. szint 4. szint Alapértelmezett érték 
Előzmény 
Riasztások mutatása Igen 
Mozgások mutatása Igen 
Hálózati csatlakozás Igen 
mutatása 
Hibák mutatása Igen 
Idő / Dátum Időzóna GMT--01:00 
Nyugat-Európa(PAL) 
GMT -06:00 Keleti 
időzóna (NTSC) 
Időformátum 24 órás (PAL) 
12 órás (NTSC) 
Dátumformátum ÉÉÉÉ-HH-NN 
Szinkronizálás Időszerver használata Nincs 
IP-cím 0.0.0.0 
Nyári időszámítás Igen 
Nézetbeállítások 
Kamera beállítása 
Kamera neve 
Bemenet választása 01...16 
Név 1. kamera ... 16. kamera 
Kamera zárolása 
Jelszó beírása (csak ha van 
beállított jelszó) 
Kamerák listája Nincsenek zárolt kamerák 
Jelszó beállítása Nincsenek jelszavak 
beállítva 
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1. szint 4. szint 5. szint Alapértelmezett érték 
Kameravezérlés 
Automatikus kamerakontraszt Be 
Kontraszt állítása o 
Vezérelhető kamera Nincsenek kijelölt 
kamerák 


Bilinx kamera engedélyezése 


Minden kamera Bilinx 
verzióra kijelölve 


konfigurálása 


Sorozatok 
Az A monitor teljes képernyős listája Az összes csatlakoztatott 
kamera 
A B monitor teljes képernyős listája Az összes csatlakoztatott 
kamera 
Az A monitor megtartási ideje 5 másodperc 
A B monitor megtartási ideje 5 másodperc 
Monitorok 


Kameranevek megjelenítése az A Be 
monitoron 

Kameranevek megjelenítése a B Be 
monitoron 

Idő/dátum megjelenítése az A Be 
monitoron 

Idő/dátum megjelenítése a B Be 
monitoron 

Mozgás megjelenítése Ki 
Állapotkijelzés helye Lent; O 
Szöveg fényereje fehér; tiszta 
Kiemelt kamera szegélyének fényereje Fekete 
Riasztáskor kilépés a menüből Nincs 
Menü időtúllépése Be 
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1. szint 3. szint 4. szint 5. szint Alapértelmezett érték 
ATM/POS 
Hely Felül balra 
Időtartam 3 másodperc 


Szöveg fényereje 


fehér; tiszta 


Betűméret Kicsi 
Rendszerbeállítások 
Nyelv Angol 
Felvétel beállítása 
Felvétel módja Folyamatos 
Felülírás elleni védelem Nincs 


Esemény előtti idő 


10 másodperc 


Lemez megtelt riasztás beállítása 


Figyelmeztetés a lemez 95% 
megtelésére 
Lemez megtelt riasztás 1 perc 
Kimeneti relé Nincs 
Sziréna Letiltva 
Lejátszás beállítása 
Kamerák listája (adott idő után Nincs tiltás 


letiltottaké) 


Esemény beállítása 


Riasztás megtartási ideje 


5 másodperc 


Indítójel megtartási ideje 


5 másodperc 


Bemenetek beállítása 


Kimeneti relé 1. relé 
Sziréna Engedélyezett 
Megjelenítés az A monitoron 

Kamera előpozíciós számai | Nincs/PPO1 
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1. szint 


3. szint 


4. szint 
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5. szint 


Alapértelmezett érték 


Megjelenítés a B monitoron 


Kamera előpozíciós számai | Nincs/PPO1 
Bemeneti név 01. BEMENET ... 16. 
BEMENET 
Automatikus védelem 
1 - 4 bemenet Nincs 
Esemény előtti védelem 5 perc 
Esemény utáni védelem 10 perc 


Max. automatikus védelem 


Lemez 25%-a 


Max. automatikus védelemre 
állítva 


Csak figyelmeztetés 


Mozgás beállítása 


Kimeneti relé Nincs 
Sziréna Letiltva 
Képvesztés beállítása 
Megjelenítés az A monitoron Igen 
Megjelenítés a B monitoron Nincs 
Kimeneti relé 2. relé 
Sziréna Engedélyezett 
Előzménynapló 
beállítása 
Riasztások naplózása Igen 
Mozgások naplózása Igen 
Képvesztés naplózása Igen 
Hibák naplózása Igen 
Hálózat naplózása Igen 
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1. szint 


4. szint 
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Csatlakozás 


Alapértelmezett érték 


Billentyűzet elérése 


1. billentyűzet Mindkettő 

2. billentyűzet Mindkettő 

3. billentyűzet Mindkettő 

4. billentyűzet Mindkettő 
Hálózati beállítás 

DHCP Igen 

Hálózaton történő keresés Engedélyezve 

DVR név DIVAR 

Alapértelmezett átjáró 0.0.0.0 

HTTP port 80 

Sávszélesség korlát 100 mbps 
Hálózat elérése 

IP-tartomány 

IP-címek listája 0.0.0.0- 


255.255.255.255 


Felhasználók listája 


Felhasználói név 


ADMINISTRATOR, 


USER2...6 
Felhasználói jogok Lejátszás 
Felhasználói jelszó Nincs jelszó 
A rendszer bővítése 
DVR ID 1 
Első kamera száma 1 
COM port 
Csatlakoztatás CCL 
Baud-ráta 9600 
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1. szint 3. szint 4. szint Alapértelmezett érték 
Paritás Nincs 
Bitek száma 8 
Stopbitek száma 1 
RTS/CTS Be 
Bemenő és kimenő 
érintkezők 
Bemenetek N/O 
Kimenetek N/O 
Profilok 
Profilkezelő 
Kamera előbeállítása profilváltás 
esetén 
Kamera előbeállítása Nincs 
A rendszer 
viselkedése 


Események kezelése 


Profil választása 


1 


Engedélyezett bemenetek 


Engedélyezve a 
csatlakoztatott 
kamerákhoz 


Riasztási bemenetek 


Engedélyezve a 
csatlakoztatott 
kamerákhoz 


Mozgás engedélyezése 


Az összes tiltása 


Mozgási riasztás 


Az összes tiltása 


Képvesztés engedélyezése 


Engedélyezve a 
csatlakoztatott 
kamerákhoz 


Riasztások automatikus 
nyugtázása 


Igen 
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1. szint 4. szint Alapértelmezett érték 


Kimenetek kezelése 
Profil választása 1 
Relé engedélyezése Az 1. és a 2. relé 
engedélyezve 
Sziréna Engedélyezett 
A felvétel beállítása 
Normál 
Összes kamera listázása, Közepes, 1 IPS 
minőség, IPS 
Bemenet 
Riasztásra nem beállított Nincs változás 
kamerák, IPS 
Felvétel tartama 30 másodperc 
Mozgás 
Riasztásra nem beállított Nincs változás 
kamerák, IPS 
Felvétel tartama 15 másodperc 
Hozzáférési korlátozások 
Profil választása 1 
Jelszó a helyi lejátszáshoz Letiltva 
2. felhasználó Hozzáférés 
3. felhasználó Hozzáférés 
4. felhasználó Hozzáférés 
5. felhasználó Hozzáférés 
6. felhasználó Hozzáférés 
A rendszer viselkedésének másolása 
Másolás forrása Nincs 
Másolás célhelye Nincs 
Különleges menük Nincs 
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FEJEZET 8 Műszaki adatok 


A következő oldalak a készülék technikai adatait tartalmazzák. 
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Elektromosság 


Feszültség és teljesítmény 


Minden modell 


Videó 
Videoszabvány: 
Felbontás: 
AGC: 


Digitális zoom: 
Tömörítés: 
Bemenetek: 


Kimenetek: 


Riasztáskezelés: 


Bemenetek: 


Kimenetek: 


Vezérlés 
RS232: 


Billentyűzetbemenet: 


Billentyűzetkimenet: 


100-240 V AC; 0,7-0,3 A, 50/60 Hz 


PAL/NTSC automatikus felismerés 

720 x 576 PAL - 720 x 484 NTSC 

Az egyes videojelek erősségének automatikus vagy kézi 
beállítása 

2- vagy 4-szeres 

WAVELET 

kompozit videó 0,5-2 Vpp, 75 ohm, automatikus lezárás 
1 Vpp, 75 ohm, sync 0,3 V + 10% 


16 konfigurálható NO/NC 
max. bemenő feszültség 40 VDC 
4 relékimenet, konfigurálható NO/NC 


maximális terhelés 30 V AC -40 V DC -0,5A 
folyamatos -10 VA 


Kimeneti jelek az EIA/TIA-232-F szabványnak 
megfelelően 


max. bemenő feszültség +25 V 


az RS485 szabványnak megfelelő, 
max. jelfeszültség +12 V, tápfeszültség 11 V-12,6 V 
max. 400 mA 


az RS485 szabványnak megfelelő, 
max. jelfeszültség +12 V 


Bi-Phase: 


Bilinx: 


Csatlakozók 
Videobemenetek: 
Ethernet: 
Monitorok: 
Riasztócsatlakozók: 
Bi-Phase: 

RS232: 


Billentyűzetbemenet: 


Billentyűzetkimenet: 


SCSI: 


Tárolóeszköz 


Merevlemezek: 


Fájlméretek: 


Felvételi sebesség (IPS): 


Felvételi felbontás: 
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max. impedancia 128 ohm 
túlfeszültség-védelem +40 V, 
maximális kábelhossz 1,5 km 


BNC kamera csatlakozókon vezérelhető Bilinx- 
kompatibilis kamerák (csak Divar Bilinx változat esetén). 


6, 9 vagy 16 hurkolt BNC, automatikus lezártság 

RJ45 árnyékolt, 10/100 BaseT IEEE802.3 szerint 

BNC (2), MON-A többképernyős, MON-B spot/riasztás 
Csavaros terminálbemenet 

Csavaros terminálkimenet 

DB9 beillesztendő 

RJ11 (6 tűs) 


RJ11 (4 tűs), RS485 szabványnak megfelelő, 
max. 30 egység. 


HD 50 tűs, max. 6 csatolt ultra SCSI eszköz, 
20Mbyte/másodperc 


80 GB -160 GB - 320 GB - 600 GB 

Bővíthető SCSI-2 HD50 tűs csatlakozón, legfeljebb 

6 külső tárolótömbbel (max. 17TB ): DVAD vagy DVAS 
típus 

Jó minőség: 40 Kb 

Közepes minőség: 24 Kb 

Szabványminőség: 16 Kb 


NTSC: összesen 60, kameránként konfigurálható: 30; 
15; 10; 7,5; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 1/2; 1/5; 1/10; 0; soha 


PAL: 50 összesen, konfigurálható kameránként: 25; 
12,5; 8; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 1/2; 1/5; 1/10; 0; soha 


720 x 288 PAL - 720 x 242 NTSC 
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DVD-író Elektromágneses kompatibilitás 
Írási sebességek: DVD+R / DVD+RW: 4x (vagy nagyobb) EMC követelmények: USA: FCC 15. rész, B osztály 
CD-R: 40x (vagy nagyobb) EU: EMC 89/336/EEC direktíva 
CD-RW: 24x (vagy nagyobb) Védettség: EN50130-4 
Divar írási sebesség: kb. 1 MB/másodperc Kibocsátás: EN55022 B osztály 
Harmonikus: EN61000-3-2 
Képernyőmódok: Feszültségingadozások: EN61000-3-3 
A monitor: Teljes, teljes sorozat, négyes, négyes sorozat, Biztonság: USA: UL6500 2. kiadás 


többképernyős, riasztás felhívás (élő és visszajátszás) EÜ GE ENGÖSBŐ: 2000 


B itor: Teljes, telj t és riasztás felhívá 
monitor eljes, teljes sorozat és riasztás felhívás Kanada: CAN/CSA - E60065-00 


Felvételi módok: 


Lineáris, folyamatos, folyamatos feltételes felülírással Tartozékok (külön re ndelhető) 
KBD-Digital Intui-Key billentyűzet botkormánnyal 
Mechanika LTC 8557 Billentyűzetbővítő készlet 
Méretek: 442 x 315 x 66 mm DVAD LE Tarolotomb 
Súly: kb. 7,5 kg DVAS RAID Tárolótömb 
7 LTC 2605/91 Videomanager 
Állvány-beépítőkészlet (mellékelve): EIA 482,6 mm-es állványba egy egység LTC 8782 Bi-phase kódfordítók 
beépítéséhez 
LTC 2604 Billentyűzet portbővítő 
. DVRXEAPO1 ATM/POS csatoló 
Környezeti DVRSEAPO2 ATM/POS szoftverlicenc 
Hőmérséklet: Üzemi (DVD-író nélküli változat): DVRXEDVD1 Külső CD/DVD-iró 
+0°C - +45°C 
Üzemi (DVD-íróval szerelt változat): 
+5°C - +40°C 
Tárolási: -25°C - +70°C (-13°F - +158°F) 
Relatív páratartalom: Üzemi: <93% nem kondenzáló 


Tárolási: <95% nem kondenzáló 
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